Vandaag 
Amigoe 


* 
Opnieuw massagraf ontdekt in Chili p.l 


* Kaoenda voor oorlog tegen blanke Rhodesie p.2 
* 
Curapao treedt onrustigefeestdagen tegemoet p.3 


* Ministeriele statusvoor beleidsnotacommissie p.3 
* Instellingenberaad voor dienstverlening p.5 
* Marine goedvertegenwoordigd bij schietwedstrijden p.7 
* Zestig weken voor horlogediefstal p.9 
* 
Bisschoppen in Brazilië tegen regeringsprojekten p.ll 


* 
China erkend als grote mogendheid p.13 


".«o***; 
= 


MIN. FAUSTINA FRANK \ 


....status.... 


DONDERDAG 21 DECEMBER 1978! 
|SSTE JAARGANG No.: 29U 


Vliegtuigkapingen betogingen ten gunste van Gandhi 


DODEN EN ARRESTATIES IN GEHELE LAND 


Golf van geweld in India 


NIEUW DELHI — Gisteren brak een golf van geweld los in 


pel India nadat ex-premier Indira Gandhi dinsdag door het 
Parlement 
naar 
de gevangenis 
was gezonden 
om daar te 


""Often blijven 
zolang de h~uidige zittingsperiode van hel 


Parlement duurt. Het spectaculairst was de kaping van een 
"oeing van Air India 
met ongeveer 130 inzittenden 
om haar 


Vrijlating af te dwingen, 
het 
felst waren de betogingen van 


J-üzenden 
aanhangers 
in 
de hoofdsteden Hyderabad 
en 


"angalore van de staten waar de congrespartij van Gandhi 
■ 
Ageert. In een van deze staten, Karnataka, in het zuiden, werd 


ce n trein tot ontsporing gebracht. In Tamin Nadu werden 
geinen geblokkeerd doordat mensen op derail? gingen liggen. In 
We stedenkwam het bus en tramverkeer tot stilstand doordal de 
j-toizenden demonstrerenden deze vervoermiddelen met stenen 
Mtogelden. Bij botsingen met de politie kwamen volgens de 


berichten in totaal zeker vijf mensen om. In het hele land 


Jjjuden tegen het eind van de dag in totaal zo een 18.000 mensen 
?'jn gearresteerd, onder wie talrijke politici van de Congres- 
Partij, 
die hun 
aanhangers tot 
de demonstraties 
hadden 


"Pgeroepen. 


In Nieuw Delhi vuurde de 


■ 
*litie traansgasgranaten af op 
*1 
menigte die een bus met 


'"""nen 
bekogelde 
en 
het 


pflement 
wilde 
bestormen. 


! ndira 
Gandi 
zat 
intussen 


/■ 
'"Si'i... 
__Ujn 
lilt haar 


T*Zochton 
en haar middageten 


pachten, rustig in haar cel te 
**en 
in 
een 
kennelijk 


"Pgewekte 
stemming. Zij 
zal 


tot 
kerstmis 
in 
de 


"■ 
^Vangenis moeten blijven en 


""^gelijk 
langer als de zittings- 


periode 
van 
het 
parlement 


*°rdt verlengd. 


De gekaapte Boeing-737 van 
lr India stond 's avonds nog 


?p het vliegveld van 
Benares. 


■°fgens een passagier die naar 
yiten kwam 
eisen 
de kapers 


!"et alleen de onvoorwaardelijke 
j|*vrij heidstelling van 
Gandhi, 


?°ch ook een persconferentie in 
!*Benwoordigheid van 
premier 


Desai. 


Leden van de Congrespartij 


van Indira Gandhi begonnen 
sitin-demonstraties 
in 
de 


gebouwen van de beide Kamers 
van 
het 
Indiase 
parlement. 


Andere 
leden 
van 
de 
partij 


besloten 's 
; vonds om vrijdag 


ctóii mars naai_.de ..üi__,ug van 
premier 
Desai te houden. Zij 


eisten 
de instelling van 
een 


onderzoek 
naar 
de 


beschuldigingen van corruptie 
aan het adres van de 52-jarige 
zoon van Desai, Kanti. 


De kapers hebben bemanning 
en passagiers van de Boeing 14 
uur lang in hun macht gehouden 
met een speelgoedpistool en een 
zgn 
handgranaat 
die 
in 


werkelijkheid 
een 
cricketbal 


was. 


Er zouden ca 20 mensen zijn 


omgekomen bij een brand in een 
autobus die door 
aanhangers 


van Gandhi werd aangestoken 
in het gebied van Tamil Nadoe 
(Zuid-India). In Bangalore was 
de 
toestand 
het 
meest 


chaotisch. 
Daar 
werden 
vier 


mensen door de federale politie 
die 
te 
hulp 
was 
geroepen, 


gedood. 
Tienduizend 
pro- 


Gandhi-betogers 
legden 
het 


verkeer 
stil 
en 
plunderden 


winkels en een goederentrein. 


WILLEMSTAD 
__ 


Gezaghebber 
mr 
O. 
Martina 


heeft bij de officiële ingebruik- 
neming 
van 
de Brandweer- 


garage en kazerne op de Albert 
Plesman luchthaven de hoop 
uitgesproken dat er maar weinig 
gebruik zal behoeven te worden 
gemaakt van de brandweer. De 
wetenschap 
echter 
en 
de 
overtuiging 
dat 
men 
elke 


calamiteit op 
de 
Curacaose 


luchthaven zal aankunnen zal 
een geruststellingzijn, zo meent 
hij, by voor alle reizeigers die 
een 
bezoek 
aan 
Curacao 


brengen. 
Woensdag nam men 


officieel de nieuwe kazerne met 
garage 
in 
gebruik. 
Een 


onderdeel daarvan is een toren 
vanwaaruit men een duidelijk 
overzicht heeft over het gehele 
luchthavencomplex 
(zie foto). 


In 1976 werd 
de eerste steen 


gelegd 
daarvoor. 
Financiële 


hulp 
bij 
dit 
project 
werd 


gebodendoor Nederland. 


Abvo-protest 


tegen schade- 


loosstelling 


- 
Middels 
1telegram aan de eilandsraad 
,eeft de ambtenarenbond Abvo 


afgelopen 
maandag 


tegen de verho- 
?ng van de schadeloosstelling 
'e 
de 
eilandsraadsleden 
«langs 
goedkeurden 
voor 


i^e Abvo zegt 
de unanieme 


slissing van de eilandsraad te 


QerWerpen 
en 
noemt 
dit 
De 
i volking verliest op dezewijze 


vet 
vertrouwen 
in 
haar 


J*t*egenwoordigers en in het 
r^otenarenkorps, 
zo stelt de 


Qbvo. ~Ons land is te klein om 
s 
een 
dergelijke 
luxe 
te 


permiteren", aldus het 


.jOVo-telegram dat een beroep 


v et op de raadsleden om het 
I °orbeeld te volgen van een der 


en en de ~kerstbonus" ter 


te 
stellen 
van 


■ 
-^itatieve instellingen. ~Wij 


.Pen dat jullie op zn minst 


Va j6oP°ffering doen voor jullie 


Aaaerland". 
Tot 
zover 
het 


JtoSARIO, 
ARGENTINIË. 


g De broer van Ernesto ~Che" 
Uevara is veroordeeld tot tien 
ar 
gevangenisstraf, 
zo 
is 


"^flsdag vernomen in Rosario. 


t-, Uan Martin Guevara werd in 
schari 
1975 Searresteerd en 
huldig geoordeeld aan verbo- 
n*wapenbezit, aansluiting bij 
n organisatie met misdadige 


ov l' vals*ne'c:l 'n geschrifte en 
i e|treding van de staatsveilig- 
le-dswet. 


Opnieuw massagraf 


in Chili gevonden 


Lijken in verband 


met coup in 1973 


SANTIAGO 
In 
de 


omgeving 
van 
de 
Chileense 


hoofdstad 
Santiago 
is 
een 


tweede geheimzinnig massagraf 
gevonden. Dit 
is gisteravond 


bekendgemaakt 
door 
het 


Chileense 
vicariaat 
voor 
de 


solidariteit, 
een 
katholieke 


groepering 
die 
meehelpt 


vermiste personen op te sporen. 


Volgens 
de 
bekendmaking 


hebben 
leden 
van 
de 
groep 


dinsdag een onbekend aantal 
lijken aangetroffen, begraven in 
een ravijn nabij Talagante, 50 
km 
ten 
zuidwesten 
van 


Santiago. 
Leden 
Van 
het 


vicariaat voor 
de solidariteit 


ontdekten twee weken geleden 
de lijken van 
20 mensen die 


begraven waren in een verlaten 
mijn bij Curacavi, aan de grens 
van Santiago. De mensen waren 
kennelijk 
vastgebonden 
en 


doodgeschoten. 


De Chileense regering heeft 


via 
een officieel 
communique 


toegegeven dat de lijken die in 
Talagante 
en Curacavi 
zijn 


aangetroffen 
mogelijk 
van 


mensen 
zijn 
die 
omkwamen 
tijdens de gebeurtenissen na de 
staatsgreep van 1973 tegen het 
bewind Allende. "De regering 
sluit de mogelijkheid niet uit 
dat 
in 
de 
strijd 
die 


moest worden gevoerd om de 
aanval 
af 
te 
slaan 
van 


gewapende groepen en om de 
ondermijning 
te 
overwinnen, 
er een bepaald aantal doden is 
gevallen 
onder 
deze bendes, 


die indertijd 
niet 
konden 


worden 
geïdentificeerd", 
zo 
staat in het 
communique. Het 


regeringsdocument 
voegt 
er 
echter aan toe dat ~de Chilenen 
weten dat het hier om een fase 
m ons politieke leven gaatdie al 
lang voorbij is". 
De nadruk 
wordt gelegd op de amnestie- 
regeling die van toepassing is 
op alle hoofdpersonen van deze 
gebeurtenissen. 
De 
regering 
wil, blijkens het communique, 
meewerken, ,aan de opheldering 
van de feiten diedoor de justitie 


worden 
bestudeerd". 
Ze 


waarschuwt 
de 
Chileense 
burgers echter voor de „lage 
gevoelens 
van 
revanche 


waardoor 
diegenen 
worden 


geleid die oude wonden willen 
opentrekken". 


Christina 


OKLAHOMA 
CITY, 


OKLAHOMA. - 
Harry 


Ray Miller zegt dathij nog 
steeds 
van 
zijn 
vrouw 


houdt, hoewel zij op hem 
schoot toen hij in zijn slaap 
de naam van een 
andere 


vrouw mompelde. 


Het schot viel 
zondag, 


toen 
de 
23-jarige Miller 


„Christina" 
had 
gezegd. 


Maar zijn vrouw heet an- 
ders. 


De vrouw werd dinsdagin 


vrijheid gesteld. Ondanks 
een ingezakte long en een 
kogel die nog in zijn borst 
zit, weigert Miller een aan- 
klacht tegen haar in te die- 
nen, omdat hij nog steeds 
van haar houdt. 


Palestijnse raketten 


op Israëlische stad 


Wederzijdse wraak 


opnieuw opgeleefd 


TEL AVIV — Voor het eerst 


in meer dan 
een jaar hebben 


Palestijnse 
guerrilla-strijders 


vandaag vanuit 
zuid-Libanon 


een raketbeschieting uitgevoerd 
op de Israëlische stad Kirjat 
Sjemona. 
Volgens ■ 
het 


Israëlische 
opperbevel 
kwam 


hierbij één vrouw om het leven, 
raakten zeven mensen gewond 
en liepen vijf kinderen een shock 
op. 
De 
Israëlische 
artillerie 


heeft 
het 
vuur 
meteen 


beantwoord. 


De beschieting, met 122 mm 


raketten 
van 
het Sovjet-type 


Katjoesja, 
begon 
kort 
voor 


zeven uur vanaf de noordelijke 
oever van derivier deLitani. 


In een bericht, van het radicale 


Volksfront 
\uu_ 
ue Bevrijding 


van 
Palestina 
is 
later 


meegedeeld dat de beschieting 
een 
wraakactie 
was 
voor 


Israëlische 
artillerie-aanvallen 


op burgerdoelen. 


Israels minister van Defensie 


Weizman 
inspecteerde Kirjat 


Sjemona vandaag later vanuit 
een 
helikopter. 
Volgens 


Israëlische kringen 
moet 
een 


aanval 
van 
de 
Israëlische 


luchtmacht op guerrilla-bases in 
Libanon 
niet 
worden 


uitgesloten. 


De 
Palestijnse 
raketbe- 


schieting kwam 
veertien 
uur 


nadat 
Israëlische vliegtuigen 


drie 
vermeende 
Palestijnse 


guerrilla-bases 
in 
zuidelijk 


Libanon hadden bestookt. Een 
militaire woordvoerder deelde 
mee. dat de actie was gericht 
tegen 
Dahar 
VA 
Boerj. 


Kassamiyeh 
en 
Boerj 
Esj 


Sjimali. 
Deze 
bases 
hadden 


gediend ab uitgangspunt voor 
talrijke 
aanvallen 
op 
Israel. 


zoals die op een autobus in de 
omgeving 
van 
Tel 
Aviv 
in 


maart van dit jaar, waarbij 33 
Israëlische 
burgers 
de 
dood 


vonden en 82 werden gewond. 
Deze Palestijnse actie was voor 
Israel aanleiding tot de massale 
inval in zuid-Libanon. 


De 
Israëlische 
actie 
van 


gisteren was bedoeld als 
een 


vergelding voor 
14 Palestijnse 


guerrilla-cties 
sinds 
begin 


november, 
die 
zouden 
zijn 


ondernomen 
vanuit 
de 


genoemde drie bases. Zondag jl 
liepen bij een bomexplosie in 
een autobus in 
het westelijke 


deel van Jeruzalem 22 mensen 
verwondingen op, van wie een 
ernstige kwetsuren. 


Volgens 
Israëlische 
kringen 


zouden 
ongeveer 
340 


guerrillastrijders via de linies 
van 
de Verenigde 
Naties 
in 


Libanon weer naar het zuiden 
zijn geinfiltreerd. in het gebied 
dat Israel in het voorjaar had 
bezet maar waar zich sinds juni 
geen Israëlische militairen meer 
bevinden. 


Israel staaktontruiming 


militair materiaal uit Sinai 


TEL AVIV - Israel heeft het 
weghalen van militair materieel 
uit 
het 
schiereiland 
Sinai 


beëindigd, 
vanwege 
het 
op- 


schorten van 
de vredesonder- 


handelingen 
met Egypte, 
zo 


heeft een woordvoerder van het 
ministerie van defensie gisteren 
bekendgemaakt. De Israëlische 
minister 
van 
Defensie, 
Ezer 


Weizman, 
gaf 
maandag 


opdracht tot het beëindigen van 
het weghalen van het materieel, 
dat ongeveer een maand geleden 
was begonnen. Hij deed dit op 
voorstel 
van 
minister 
van 


Buitenlandse 
Zaken 
Mosje 
Dayan. 


De lastgevingis afgekomen 


drie dagen nadat het Israëlische 
kabinet 
vier 
door 
Amerika 
gesteunde 
Egyptische 


voorstellen tot amenderingvan 
het ontwerp-vredesverdrag had 
verworpen. 
Het besluit werd 


doorgespeeld aan de Israëlische 
media nog geen 24 
uur nadat 
het parlement het standpukg an 
de regering had De lastgeving 
is afgekomen drie dagen nadat 
het Israëlische kabinet vir door 
Amerika gesteunde Egyptische 
voorstellen tot amendering van 
het ontwerp-vredesverdrag had 
verworpen. 
Het besluit werd 


doorgespeeld aan de Israëlische 
media nog geen /+ uur nadat 
het parlement het standpunt 
van de regering had gebillijkt. 


De 
lastgeving blijft 
klaar- 


blijkelijk van kracht tot dat de 
EgypUsch-lsraelische 
" onder- 


handelingen worden hervat, als 
zij worden hervat. 


Het terughalen van het mate- 


rieel 
was 
medio 
november 


begonnen ten einde de termijn 
te 
halen 


waarbinnen de eerste fase van 
het vertrek 
uit Sinai, 
negen 


maanden na ondertekening van 


een 
verdrag, 
moest 
zijn 


voltooid. Streefdatum voor het 
in 
werking 
stellen 
van 
het 


verdrag 
was 
zondag 
17 
de- 


cember. 


Volgens 
militaire 
kringen 


belemmert het weghalen van 
het 
materieel zoals 
hekken, 


bouwmateriaal 
en 
voertuigen 


voor zware karweien 
t n\et de 


gevechtscapaciteit van de lucht 
en 
grondstrijdkrachten die op 


het schiereiland gelegerd zijn. 


In J«ruzalem is een kleine bom 
ontploft 
die 
was 
verborgen 


onder 
een 
krat 
met 
frisdrankflessen voor de gevel 
van een snackbar in 
de oude 


ommuurde 
stad. 
Volgens 
de 


Israëlische 
radio 
liepen 
zes 


mensen 
verwondingen op. De 
bom moet zijn geplaatst door 
Arabische 
extremisten: 
De 


directeur-generaal 
voor 
de 


drinkwatervoorziening 
in 


Israel, 
Meir Ben-Meir, 
heeft 


gisteren gewaarschuwd dat het 
opgeven van 
waterbronnen op 


de westelijke 
Jordaanoever, 


voor Israel vergaande gevolgen 
zou kunnen hebben. Ben-Meir 
zei dit ten overstaan van de 
commissie 
voor 
buitenlandse 


zaken 
en 
veiligheid 
van 
de 


Knesset, toen hijhet hadover de 
drinkwateraspecten voor Israel 
van zelfbestuur op de westelijke 


Jordaanoever. 
Hij 
zei 
dat 


eenderde 
van 
Israels 
water 


afkomstig 
is 
uit 
Arabische 


gebieden, hoewel de Arabieren 
maar ongeveer 12 procent van 
het totaal verbruiken. 


NICA-SOLDATEN 


AANGEHOUDEN 


IN COSTA RICA 


SAN JOSÉ. - Vijftien solda- 


ten van de Nationale garde van 
Nicaragua onder leidingvan een 
luitenant zijn op Costarikeins 
grondgebied aangehouden 
en 


gevangen genomen. Dit gebeur- 
de in de streek Los Chiles aan 
de grens met Nicaragua. Zo is 
vanuit het presidentiele paleis 
in San 
José meegedeeld. 
De 


Nica's waren gewapend, maar 
hun aanhouding gebeurde zon- 
der 
wapengeweld. 
Inmiddels 


heeft men in managua, de Nica- 
hoofdstad laten weten, dat de 
aanhouding gebeurd is in Nica- 
ragua. In Costa Rica houdtmen 
er rekening mee. dat deze Nica- 
soldalen brand hadden moeten 
stichten in Los Chiles, welke 
brandstichting 
door managua 


was aangekondigd als een actie 
van de Sandinisten om Nicara- 
qua in discrediet te brengen 


Schipbreuk bij 


Canarische eilanden 


PUERTO DEL ROSARIO. - 
Een boot 
met 
toeristen 
aan 


boord is bij de Canarische eilan- 
den gezonken. Volgens de eerste 
berichten zijn vijf mensen om 
het leven gekomen. Zestien per- 
sonen 
worden 
vermist. 
De 


Spaanseradio heeft dit gemeld. 


Men meent te weten dat alle 


passagiers aan boord van het 
gezonken schip, de Poseidon, 
Duitsers zijn. Spaanse marine- 
autoriteiten deelden later mcc 
dat er vier doden en acht ver- 
mistenwaren. 


Twintig opvarenden overleef- 


den de schipbreuk van het schip 
dat in zware zee op een rots voer 
en in tweeenbrak. 


Bob Haldeman 


uit gevangenis 


LOS ANGELES. - Ken van 


de 
centrale 
figuren 
in 
het 


Watcrgale-schandaal en pi 
dent 
Nixons 
stafchef 
Harry 


..Bob" Haldeman. heeft woens- 
dag als vrij man een gevangenis 
in Californiekunnen verlaten. 


De 52-jarige heeft daar acht- 


tien 
maanden 
uitgezeten 
van 


een oorspronkelijk op tweeen- 
eenhalf tot acht jaar vastgestel- 
de gevangenisstraf. 
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AGENDA 
CURAÇAO 


NACHTDIENST 
Eilandsgeneeskundige 
v.w.b. 


het 
derde distrikt voor 
de 


dienstdoende arts gelieve tel.: 
88058 op te bellen en dan het 
antwoord van 
het antwoord- 


apparaat af te wachten 
(dit 
geldt 
uitsluitend 
voor 


gouvernementspatienten 
van 


Bandabao) 


WIT 
GELE 
KRUIS 


(wijkverpleging): 
Kantoor 


Santa Maria nr 17, tel.: 82947; 
kantoor geopendvan 07.30 tot 


12.00 uur en van 13.30 tot 17.00 
uur; zuster Van der Loo neemt 
waar van 06.00-07.30 uur op 
tel.: 53746 dewacht heeft zuster 
Reinita, 
tel.: 
81661; 
ook 
te 


bereiken op pageboy 027-149 


★ 
★ 
★ 


BOTICA BANDABAO 
geopend maandag t/m vrijdag 
van 08.00-19.00 uur enzaterdag 
van 09.00-16.30uur. 
BOTICA'S (nachtdienst) 
Otrabanda: Central, tel.: 23281; 
Punda: Cerrito, tel.: 35084 


★ 
★ 
★ 


BIOSCOPEN 
ROXY: 19.00-21.00 the bamboo 
house of dolls 
CINELANDIA: 
19.00-21.00 


Edge offury 
DRIVE-IN: 
19.00-21.00 
the 


shadow of the hawk. 
CINE-RIO: 20.00 dark Sunday 


*★ 
★ 


CINE-TRUCK: Hedenavond te 
Tamarijn/Juan 
Domingo 
en 


morgenavond te Zeevaartschool 


' 
★ 
★ 
★ 


DIVERSEN 
KERSTCONCERT 
20.30 Orfeon Crescendo - kerk 
Brievengat 


EXPOSITE 


20.30 
werken 
van 
Martie 


Genger - Curacaosch Museum. 


LEZING 


20.30 voodrachtencyclus de la 
Try Ellis. Spreker: prof. dr.W. 
Luypen; 
ond. De filosofie 
is 


dood.Leve de filosofie. 


TONEEL 


20.00-22.00 opvoeren van "3 
.burachie pascu anochi" - door 
Grupo' 
Cultural 
Antiana 
- 
Jeugdcentrum 
Dividivi, 
Wageningenstraat. 


★ 
★ 
★ 


VRIJDAG 
DIVERSEN 
THEATER DE TEMPEL 
voorstellingen: 
Images 
of 


Curacao om 13.00 u, 
lö.OOu, 


19.00 
u 
en 
18.00 
u 
- 
Wilhelminaplein. 


Kaoenda voor oorlog 
tegen 


Aan Namibië opnieuw 


steun toegezegd 


LOESAKA 
- 
President 


Kenneth Kaoenda van Zambia 
heeft bij de opening 
van de nieuw gekozen nationale 
vergadering van zijn land ge- 
zegd 
dat 
het 
engels- 


Amerikaanse 
vredesinitiatief 


voor Rhodesie tot nu toe niets 
heeft 
uitgehaald 
en 
dat 
de 


Rhodesische crisis alleen op het 
slagveld kan worden opgelost. 


Hij beloofde dat zijn land het 


Patriottische Front volledig zal 
steunen 
en 
waarschuwde het 


parlement dat "Zambia en alle 
betrokkenen de gevolgen zullen 
moeten 
aanvaarden 
van 
de 


geboorte van Zimbabwe door de 
wapen" 


Een 
poging 
om 
de 


RKrwfoeiarVio rrisis 
nn t.p lnsspn 
Een 
poging 
om 
de 


Rhodesische crisis op te lossen 
zonder 
duidelijke verwerping 


van verwijdering van premier 
Smith heeft geen enkelekans op 
succes. Brittannie en de V.S. 
willen duidelijk dat Smith "in 
een of andere vorm aanblijft als 


integraal 
onderdeel 
van 
de 


oplossing". 
"De 
oorlog 
in 


Rhodesie is nu ernst en de crisis 
zal alleen worden opgelost door 
dieoorlog" 
Kaoenda 
zegde 
opnieuw 
de 


steun 
van 
Zambia 
aan 
de 


Namibische nationalistische be- 
vrijdingsbeweging SWAPO toe 
en 
beschuldigde 
het 
westen 


ervan, te helpen bij het instellen 
van 
marionettenregeringen 


zowel 
in 
Rhodesie 
als 
in 


Namibië. Kaoenda is eens de 
vurigste voorstander 
geweest 


van de westelijke pogingen tot 
beëindiging van deRhodesische 
crisis door onderhandelingen. 
Hij heeft zich nu gesteld achter 
de leiders van het Patriottisch 
Front, 
Robert 
Moegabe 
en 


Joshua 
Nkomo, 
die 
geen 


besprekingen 
willen 
en 
een 


militaireoverwinning op Smiths 
strijdkrachten 
hebben 
voor- 


speld. 


Potter verdedigt 
racisme-fonds 


GENEVE 
— De 
secretaris- 


generaal van de wereldraadvan 
kerken, Philip Potter, heeft de 
raad verdedigd tegen kritiek op 
het bijzondere racismefonds. In 
zijn dinsdag bekend geworden 
brief aan de Zwitserse evange- 
lische kerkenbond verklaarde 
Potter, dat dit fonds "van begin 
af aan als een combinatie van 
politieke beoordeling en steun 
aan 
het 
humanitaire 


programma 
van 
afzonderlijke 


groepen of bewegingen" 
was 


bedoeld. 


De 
secretaris-generaal 


reageerde daarmee op protesten 
van de evangelischekerkenbond 
en 
ook 
van 
de evangelisch- 


methodistische 
kerk 
van 


Zweden, dat de wereldraad van 
kerken 85.000 dollar had 
ge- 


schonken aan het Patriottische 
Front 
van 
Zimbabwe 


(Rhodesie), 
dat geleid wordt 


door 
de negerpolitici Joshua 


Nkomo 
en Robert 
Moegabe, 


maar de voorstanders van de 
interne regeling zoals bisschop 
Moezorewa en dr. Sithole links 
liet liggen. 


Potter zegt in zijn antwoord 
dat "de zwarte politici die de 
interne regeling 
hebben 
ge- 


steund mede-verantwoordelijk 
zijnvoor de gewelddadenvan de 
Rhodesische 
strijdkrachten 


binnen enbuiten het land". 


KERK WESTPUNT 
19.30boeteviering 


★ 
★ 
★ 


TELECURACAO: 
17.00 


Crystal tips & alistair; 
17.10 


folly 
foot; 
17.30 
the 
three 


stooges; 17.50King Arthur and 
the knights; 
18.15 Nos Tera; 


18.40 
bulletin 
tele-8; 
18.50 


deporte tele-8; 19.00 telenovela; 
Pecado 
capital; 
19.30 progr. 


EVD; 
20.00 notisiero tele-8; 


20.30 
WKRP 
in 
Cincinnati; 


21.00 
KAZ; 
22.00 
sixty 


minutes; 23.00 Notisiero tele-8 
AGENDA 
BONAIRE 


POLITIE: 8000 
TAXICENTRALE: 8845 
HOSPITAAL: 8900 


★ 
★ 
★ 


BIOSCOOP 
TEATRO CARIB: 20.30 Safari 
express; Crash. 


★ 
★ 
★ 


DIVERSEN 
KERSTCONCERT 
20.30 koor Kanta Orquidea - 
Jeugdhuis JongBonaire. 


*★ 
★ 


VRIJDAG 


DIVERSEN 


SPEELTUIN: 
maandag t/m 


vrijdag van 16.30-18.00 uur ge- 
opend voor kinderen van 4-12 
jaar. 


LANDFILL 
te 
Lagoen: 
ge- 


opend van maandag t/m vrij- 
dag van 
08.00-16.00 uur en 


zaterdag van 08.00-12.00 uur. 


POSTSLUITING " (elke 
dag 


vanaf maandag t/m vrijdag): 
15.45 voor aangetekende stuk- 
ken; 
16.30 voor gewone stuk- 


ken-postkantoorKralendijk. 


BON. MUSEUM (oud politie- 
wacht): 
openingstijden 
maan- 


dag, woensdag en vrijdag van 
08.00-12.00 uur en zaterdag van 
09.00-13.00uur. 


OPENBARE BIBLIOTHEEK: 
dagelijks geopend van 08.00- 
-12.00/15.00-18.00 uur; woens- 
dagook van 18.00-21.00uui. 


Vredesboodschap 


van de paus 


VATICAANSTAD - 
Paus 


Johannes-Paulus 
II 
heeft 


vandaag 
verklaard 
dat 
zijn 


komende reizen in 
het teken 


zullen staan van het streven 
naar vrede. De paus schrijft dit 
in een brief aan de regerings- 
leiders in de hele wereld. In zijn 
4.500 woorden tellende 
stuk 


„Opvoeden om tot vrede te 
komen" doet depaus een beroep 
op de wereldlijke leiders het 
gevaar 
in 
te 
zien 
van 
het 


oplopen van de bewapenings- 
wedloop. 
Hij 
vindt 
dat 
er 
een 


„vredestaal" moet komen diein 
deplaats dientte komen voor de 
oorlogstaai 
die hier en daar 


gebezigd wordt. 
~Vrede zal het laatste woord in 
de geschiedenis zijn", zo meent 
de paus. 
Johannes-Paulus II 


pleit 
ook 
voor 
vrijheid van 


religie in dehele wereld. 


Inspectricegaf 
echtgenootaan 


LONDEN. 
- 
Dertien 
jaar lang was Gordon Fran- 
cis (49) erin geslaagd de fis- 
cus een slag voor te blijven. 
Zijn huwelijk met een in- 
spectrice van de inkoms- 
tenbelasting 
maakte daar 


een eind aan. Na een flinke 
ruzie gaf ze hem aan. Fran- 
cis is dinsdag in Londen tot 
drie maanden veroordeeld 
— de tijd van het voor- 
arrest. De eis was negen 
maanden. 


Stakingen 


in Frankrijk 


PARIJS. - 
In 
Frankrijk 


gaan vandaag veel arbeiders en 
werknemers in een aantal bran- 
ches staken en demonstraties 
houden tegen deeconomischeen 
socialepolitiek van deregering. 


Op de „actiedag", die deor de 


tommunistische vakbond CGT 
is uitgeroepen^, moet vooral bij 
de spoorwegen, deposterijen en 
de ondergrondse met storingen 
worden rekening gehouden. 


Waarschuwingsstakingen zijn 


ook bij 
enkele grote industriële 


ondernemingen 
belegd, 
zoals 


bijvoorbeeld bij de autofabriek 
Renault. 


De oorspronkelijk voorgeno- 


men stroomafsluitingen van de 
gas- 
en 
electriciteitsbedrijven 


zijn afgelast omdat Frankrijk 
woensdag nog getroffen is door 
ineenstorting van 
de stroom- 


voorziening. 


De actiedag is vooral gericht 


tegen de onlangs ongevoerde 
verhoging 
van 
de 
bijdragen 


voor de sociale verzekeringen en 
tegen de massale ontslagen in 
de staalindustrie, en in het alge- 
meen tegen de stabiliteitspoli- 
tiek 
van 
premier 
Raymond 


Barre. 


De 
gevolgen zullen niet zo 


groot zijn als bij voorgaande 
protestacties omdat de op een 
na grootste vakbond van 
het 


land, 
de socialistische CFDT, 


ditmaal niet gemeenschappelijk 
met deCGT wilde optreden. 


ROME - 
Stadsguerrilla- 


strijders zijn vanochtend vroeg 
actief geweest in Rome, Milaan 
en Napels. In de hoofdstad zijn 
een 
nachtclub 
en 
25 
auto's 


beschadigd. 
Twee 
mensen 


werden hierbij gewond. 
Een van hen is de 25-jarigezoon 
Milko 
van 
de 
actrice 
Gina 


Lollobrigida. In Milaan moest 
een politiebureau het ontgelden 
en in Napels de woning van een 
zakenman. 
De dag tevoren had de politie in 
Bologna 27 woningen doorzocht 
en 13 mensen aangehouden. 


Heer Bommel en de geweldigewiswassen 


0233 


"Het is prettig, dat u ons als passagiers wilt meenemen." zei 


heer Bommel oplevend. "We zijn.al gauw tevreden, hoor. Een 
mooiekajuit voor mij, en een hut benedendeks voor heer Pieps". 
"Wie?" vroeg de gezagvoerder. "De geleerde Pieps". vervolgde 
heer 
Ollie, 
naar 
beneden 
wijzend. 
"Hij 
moet zijn 


wetenschappelijk werk blijven doen, dus U begrijpt wel 
" 


"Wat voor werk?" onderbrak Wal Rus achterdochtig. "Een 
kvveek',"'legde zijn passagier uit. "Geen gewone, maar een heel 
bijzondere. Wiswassen, bedoel ik. Die zullen een einde aan alle 
honger maken, zodat er wat tuinaarde aan boord wordt gebracht 


om de wereldreddende gewassen te kweken. Daar zult u wel geen 
bezwaar tegen hebben, denk ik. Het geeft geen rommel, hoor. 
Gewoon wat aarde op de grond, -je bolletjes er in, en dan maar 
goed sproeien met Piepsalpeter. U zult versteld staan..." "Wat 
wordt er aan boord gebracht?" riep dekapitein geschokt uit. 
Tuinaarde". herhaalde heer Bommel. "Kijk. het komt er net 
aan.' Wal Rus haastte zich naar de verschansing en wierp een 
blik op de kade. J'Wel alle donders," mompelde hij. "Ik wist. 
dat dit een ongeregeld schip zou worden, met die brambras aan 
boord. Maar op een modderschuit had ik toch niet gerekend". 


Groei wereldhandel in 


1979 maximaal vijf pet 


Volgend jaarvrijwel 


zekerrecessie in VS 


MUECHEN - 
Het 
West- 


duitse 
IFO-instituut 
voor 


economisch onderzoek raamt de 
groei van 
de wereldhandel in 


1979 op maximaal vijfprocent, 
tegen vijfa zes procent dit jaar. 
Deze raming hangt echter sterk 
af van de ontwikkeling van de 
Amerikaanse economie. 


Het is vrijwel zeker dat zich 


volgend jaar een 
recessie zal 


voordoen in de economie van de 
VS. 
De 
motor 
van 
de 


economische groeiin de VS is al 
langerzamer 
gaan draaien en 


het economisch beleid van pre- 
sidentCarter is zo eenzijdig dat 
deze vertraging van 
de groei 


erdoor 
wordt versterkt. 
Het 
lijkt erop dat de Amerikaanse 
president het dalvan de recessie 
wil passeren voor de presidents- 
verkiezingen in 1980, want op 
een 
andere 
manier valt 
hèt 


ongerijmde 
beleid 
niet 
te 


verklaren, 
zegt het instituut. 


Het gevaar dat uitgaat van een 
recessie 
in 
de 
Amerikaanse 


economie 
voor 
de 
andere 


industrielanden 
kan 
niet 


overschat 
worden, zo schrijft 


het 
IFO-instituut. 
De 


gemiddelde 
groei 
van 
de 


economieën 
van 
de 


Westeuropese 
industrielanden 


zal volgend jaar ongeveer drie 
procent 
bedragen. 
De 


economieën 
van 
West- 


Duitsland, Oostenrijk, Spanje 
en 
het 
merendeel 
van 
de 


Scandinavische 
landen zullen 


krachtig 
groeien waardoor de 


andere landen hun uitvoer naar 
deze 
landen 
zullen 
zien 


toenemen. 
In 
Noorwegen 
en 


Engeland zal de economische 
groei minder groot zijn dat dit 
jaar. 
Voor 
de 
Westduitse 


economie zal 1979 volgens de 
president 
van 
het 
IFO- 
instituut, 
Karl 


HeinrichOppenlaender, het jaar 
van de waarheid worden. Het 
valt nog te bezien of het recente 


herstel 
van 
de 
economische 


bedrijvigheid zich volgend jaar 
zonder extra 
prikkels van de 


overheid kan handhaven. De 
verwachte recessie in de VS en 
de olieprijsverhogingen vormen 
de grootste bedreiging waaraan 
West-Duitsland het hoofd zal 
moeten bieden. Als de staking 
in 
de 
Westduitse 


metaalindustrievan lange duur 
blijkt te zijn zal de economische 
groei daaronder lijden door een 
vermindering 
van 
orders 
uit 


zowel het binnenland als uit het 
buitenland. Ook de Westduitse 
overheid 
zal 
een 
minder 


expansief beleid moeten voeren 
om 
de economische groei 
te 


ontzien. De inflatie in 
West- 


Duitsland 
wordt 
geraamd op 


drie procent tegen 2,5 procent 
dit jaar. De 
prijzen van 
de 


goederen op 
de wereldmarkt 


zullen 
met 
circa zes 
procent 


stijgen 
tegen 
twee 
procent 


(gecorrigeerd voor wisselkoers- 
veranderingen) 
dit 
jaar. 
De 


prijsstijging 
van 
de 


grondstoffen voor de industrie 
op de wereldmarkt zal afnemen 
door een vermindering van de 
toeneming van de vraag naar 
verbruiksgoederen. 


SAN 
JOSÉ — De minister 


van 
Publieke 
veiligheid 
van 


Costa Rica, Juan José Echever- 
ria, heeft samen met een groep 
journalisten aan de grens van 
Nicaragua 
resten gevonden 


van wat wel eens een Sandinis- 
tisch kampement kan zijn ge- 
weest. 


JERUZALEM - 
De eerste 


elf maanden van dit jaar zijn 
992.000 
toeristen 
naar Israel 


gekomen, 
een 
stijging van 
9 


procent in vergelijking met de 
overeenkomstige 
periode van 


vorig jaar. De Amerikanen zij" 
het 
talrijkst, 
gevolgd 
door 


Westduit***ers. 
Fransen 
c"" 


engelsen. 


DONDERDAG 21 DECEMBER 1923 
AMIGOE 
2 


Beursen Effecten. 
Maduro 8* Curiel's Bank houdt 
vpor U de vinger op de pols van de 
markt. 
Voor adviesen informatie: 
Aad van der Pol - 
Tel. 36653 


Ricardo Halabi 
- 'Tel. 12511 


Maduro ft Curiel'sBank N.V. pa 
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f 
CHRISTMAS DINNER—DANCING 
Ü 
f 


ON TUESDA VDECEMBER 26th 
| 


(reservations only) 
xt 
f 
MENU 
§' 


MOUSSEDESAUMON 
JU 
fcfte/* 


's specialty/salmon mousse 
'fy, 


CONSOMME QUEUE DE BOEUF 
JÖ 
fcteör 


arte// soap H/r/i sherry 
'M. 


DINDONNEAUROTIBRILLATSA VARIN 
jfl 
f 


roast turkey withsavorystuffing 
'ft: 


ofliver patéand madeira wine 
y. 


ou/or 
U 


FILETMIGNON TON TON 
*7f; 


'fL. 
flambéed beeftenderloin with portwine 
*i 


\\ 
and garnished with banana 
if 
f 


BOUQUETIEREDELEGUMES 
wf 


variety ofvegetables 
fl 


POMMESDE TERREROTIES . 
J» 
:ff. 
roastpotatoes 
tf 


S* 
G/4T£4 1/PERENOEL AL 'ANGLAISE 
5} 


<ff 
o/denglish Christmascake 
£f 


Vi 
CAFEETLIQUEURE 
.41 
«fl[ 
coffee with liqueure 
{r 


*«L 
Entertainment: TIPICO BONERIANO and at 9.00 p.m. our famous 
ill 
"ff 
dance group FOLCLORICO KIBRA HACHA. 
& 


V 
Price: Afl: 27.50 excluding service charge 
JSj 
f 


Afl: 17.50 children under 10years 
'ff: 


For reservations please call 8448. 
{1 
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>4/Pueblo de Bonaire 


I 
FELICES PASCUAS 
I 


PROSPERO ANO NUEVO 


1 
FLAMINGO PARADISE N.V. 
I 
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NIEUW OP BONAIRE 


HOME TRAILERS, CARAVANS, 
MOBIEL,E KANTOREN, MOBIELE 
WINKELS, SPEELSCHOOLTJES, 
TUINHUISJES 
V VRAAGT WIJLEVEREN!!!!! 


VERTEGENWOORDIGER 


VAN: WOUT & SONS 


H.P.J. Siebeneicher 
Nrd Nikiboko 
Bonaire N.A. 


Ei 


Uw adres voor handgemaakte Souvenirs 
Onze specialiteiten zijn: black coral 


leren en 
houten artikelen 


Thans ook open op zaterdag 's morgens 
van 8 tot 1.2 


PAUL 


VLAANDEREN 


DREIGING ACTIES WIMCO, DOUANE, POLITIE 


StakingbijHl-casino enABN 


Curacao gaat onrustige 


feestdagen tegemoet 


„WILLEMSTAD — Een staking by ABN, die vandaag haar 
Wde dag ingaat, een staking bij het Holiday Inn Casino., een 
regende staking bij Wimco, dreigende acties van het douane 
orPs en een dreiging van acties van het politiepersoneel van alle 
*es eilanden. Dat is de situatie waarmee de Antillen dekomende 
festdagen 
tegemoet 
treedt. 
Daarnaast 
dreigden_ 
de 


""onadefabrikanten 
morgen actie te 
ondernemen terwyl de 


Wederverkoperssedertfgisteren de Hmonadeverkoop stop wilden 


Gisteravond 
laat kwamen 
de gezaghebber en 
de 
a,enstgroep brandweer van de ABVO tot een aceoord waarmee 


dreigend conflict werd afgewend terwijl ook gisteravond de 
en dePWFC de cao-onderhandelingenkonden afsluiten. 


, *^et personeel van de ABN 
at 
vandaag 
de 
vijfde 


inluidde, 
hield 
""morgen 
een 
voor 
het 


j^ouw van 
de ABN 
te 


'■ 
"-termaai. 
De 
staking was 


geroepen door de vakbond 
rp**a ter ondersteuning van de 
iSel van hetbankpersoneel op 


gebied 
van 
lonen 
en 
i öeidsvoorwearden. 
De 


"angrijkste 
eisen 
zijn 
de 
betaling van 
een dertiende 
/^nd, een vakantie toelage en 
m 1periodieke opslag voor de 
etknemers. Verder wordenook 
iJJ 
werkgeversbijdrage voor 


v oondswerkvan twee procent 
. " 


de loonsom gevraagd, als- 


B****e 
een 


garanties die de werk- 


eenheid 
van 
het ABN-per- 


moeten verhogen. De 
, -^erhandelingscommissie van 
l Beba is reeds geruime tijd 
Ohj'*^ 
me** 
cao' 


"■ 
'erhandelingen die de vorige 


Ii» 
vastliepen toen de directie 


l 
weten 
niet 
tegemoet 
te 
. lien komen aan de financiële 
'Sen van de bond. Het ABN- 


v 
legde het werk 
de 


(?f'ge 
week 
donderdag neer, 


j*"*ijl 
het stafpersoneel 


"^eert 
de diensten aan het 


i^Miek 
voort 
te 
zetten. 
a>imorgen zouden de partijen 


a ederom 
vergaderen** 
in 


ijjlwezigheid 
van 
lands- 


Sixto de Windt. 


i -^en 
woordvoerder van 
de 


tid verklaarde vanmorgen aan 


v Anügoe dat de actie wordt 


totdat er een aceoord 


j rdt bereikt tussen debond en 


HOLIDAYCASINO 


*^e 
werknemers 
van 
het 


?B'lo van het Holiday Beach 


W, 
legde gisteravond het 
m* neer nadat bleek dat een 
. °ofde salarisverhc __ing niet 
s 
uitbetaald 
aan 
alle 


*.. e directie Van het casino heeft 
Riddels 
\et 
ontslag 


vaft\ een 
12-tal 
. --«nemers die zich>vaak ziek 
dot- 
zonder 
een 


O^tersbriefje 
te 
overleggen. 


* deze 12werknemers hebben 


g? 11 loonsverhoging uitbetaald 
j. 
in afwachting van de 


Bl|ssing van het departement 


Ve ciale 
Zaken 
die 
een 


""Sunning 
moet geven voor 


het ontslag. Landsbemiddelaar 
De 
Windt 
zou 
vanmorgen 


proberen te bemiddelen in het 
conflict maar vertelde 
aan de 


Amigoe dat hij de minister zou 
verzoeken om een waarnemer te 
benoemen die het een en ander 
kan overnemen. 


WIMCO 


De onderhandelingen tussen 


de directie van Wimco en de 
vakbond Boneco over een cao 
voor 
het 
personeel, 
liepen 


gisteren 
pok 
vast. 
Beide 


partijen. hebben 
om 


bemiddeling verzocht van 
de 


landsbemiddelaar 
terwijl 
het 


personeel vanmorgen 
dreigde 


het 
werk 
neer 
te 
leggen. 


Boneco-voorzitter 
Erwin 


Koense liet delandsbemiddelaar 
weten 
geen 
bemiddeling 
te 


zullen 
accepteren 
van 
wnd 


landsbemiddelaar 
Echi 
Daal, 


die ook de ABN-kwestie moest 
overdragen aan 
de 
heer de 


Windt. 


DOUANE 


Uê 
Abvo 
verwachtte 


vandaag nog een antwoord van 
de centrale regering voor van- 
middag 
vijf 
uur 
inzake 
de 


problematiek bij 
het douane- 


korps. 
Abvo-woordvoerder 


Shon Ma 
Scoop vertelde de 


Amigoe 
dat 
een 
van 
de " 
problemen gisteren tijdens een 
bespreking tussen de directie 
van 
de 
douane 
en 
de 


dienstgroep, 
is 
opgelost. 
De 


afgelopen maandagkondigde de 
directie aan-dat het huidige 
rangenstelsel 
bij 
de 
douane 


ingaande januari zou worden 
opgeheven in afwachting van 
een functie-onderzoek van dé 
afdeling formatiezaken van de 
landelijke Personeelszaken. De 
douaneleden 
accepteerden 
dit 


niet 
en 
protesteerden bij 
de 


bond. In 
een gesprek dat de 


bond gisteren hierover had met 
de directie, 
werd het besluit 


ingetrokken en zal het stelsel 
van kracht blijven totdat het 
advies van deafdelingformaties 
is ingediend na 
een 
functie- 


onderzoek te hebben gedaan in 
het 
douanekorps. Een tweede 


probleem is ontstaan nadat een 
douanelid werd bevorderd die 
weliswaar 
een 
studie 
voor 


verificateur in Nederland heeft 
gevolgd maar die veel minder 
dienstjaren 
heeft 
dan 
een 


collega 
die 
een 
studie 
op 


Curacao volgde voor 
commies- 


verificateur. 
De 
jongere 


afgestudeerde 
ambtenaar 
is 


benoemd tot chef van de oudere. 
De 
douaneleden vinden deze 


gang van zaken niet correct en 
hebben dit dan ook naar voren 
gebracht 
tijdens 
een 
spoed- 


vergadering dinsdagavond. 
Vóór vanmiddag vijf uur wil de 
ABVO nu de benoeming recht- 
zetten 
terwijl 


ook druk wordt uitgeoefend op 
de 
regering 
om 
de 
reeds 


maanden 
beloofde 
promoties 


door te voeren. De heer Scoop 
vertelde dat de minister van 
financiën Max Croes het vorig 
jaar zonder 
advies 
van 
de 


douane-directie 
een 
11-tal 


douane-ambtenaren op Aruba 
bevorderde. De bond wil dat de- 
ze 
willekeur 
nu 
wordt 


rechtgetrokken 
en 
dat 
de 


ambtenaren op Curacao 
die 


daarvoor 
in aanmerking 


komen, ook worden bevorderd. 


Door premier 
Rozendal en 


minister 
Croes 
zouden reeds 


maanden terug een dergelijke 
toezegging zijn gedaan waarvan 
echter niets is terecht gekomen. 
Desgevraagd 
stelde 
de 
heer 


Scoop categorisch dat bij het 
uitblijven van 
een 
antwoord 


voor 
vanmiddag, 
het 


douanekorps niet in staking zal 
gaan. 
Wel 
zal 
de 
bond 


vanmiddag in conclaaf gaan om 
gebruik te maken van het open 
mandaat 
dat 
de 


ledenvergadering de afgelopen 
dinsdag 
aan 
het 
bestuur 


meegaf. 
De 
heer 
Scoop 
liet 


doorschemeren dat de douane 
wel 
een 
stiptheidsactie 
zou 


kunnen voeren waarbij de wet 
letterlijk zal worden toegepast. 


BRANDWEER 


De 
problemen 
bij 
de 


Brandweer zijn gisteravond laat 
nog 
opgelost 
tijdens 
een 


bespreking met de gezaghebber, 
als hoofd van 
de brandweer. 


Een brandweerman zou door de 
leiding 
ontslag 
hebben 


aangezegd gekregen wat door 
zijn 
collega's 
niet 
werd 


aanvaard omdat het hier een 
goede brandweerman 
betreft. 


Zij verklaarden bereid te zijn 
het werk neer te leggen indien 
de persoon in kwestie zijn werk 
zou 
verliezen. De 
brandweer- 


man verklaarde gisteren echter 
niet langer te willen werken bij 
de 
brandweer 
omdat 
de 


wrijving 
met de leiding zou 


blijven bestaan en accepteerde 
een overplaatsing. Verder werd 
een oplossing geboden voor het 
werk van 
Adventisten bij de 


brandweer 
die 
ook 
zaterdag 


werkzaamheden 
moeten 
ver- 


richten. 
Het 
voorstel 
moest 


echter eerst besproken worden 
met de werknemers voordat dat 


WILLEMSTAD __ 
Met een 


symbolische 
plechtigheid 
is 


woensdag 
de tandheelkundige 


kliniek 
voor 
mm-en 


onvermogenden 
officieel 
geopend. 
Deze 
kliniek 
is 


gevestigd 
in 
het 
Centrale 


wit Gele Kruis te Santa Maria. 
Woensdag 27 december begint 


de hulpverlening, welke'daarna 
wekelijks op dezelfde dag wordt 
herhaald. Daartoe 
hebben 
de 


leden 
van 
de 
Curacaose' 
tandartsen 
vereniging 
een 


rooster samengesteld; zij zullen 
er 
voor 
zorgen 
dat 
iedere 


woensdag een 
van hun leden 


met 
zijn 
assistente 
in 
deze 


kliniek 
aanwezig 
is 
om 
de 


daarvoor 
in 
aanmerking 


komende 
patiënten 
te 


behandelen. Dit project is mede 
mogelijk geworden doorde inzet 
van 
de 
gezamenlijke 
service 


clubs 
van 
Curacao 
van 
de 


Nederlandseregering, maarook 
door de medewerking van 
de 


gehele 
Curacaose 
bevolking 


welke bij een teleton een halve 
ton op tafel 
bracht voor 
dit 


project. 
In 
zijn 
toespraak 


woensdagmiddag 
namens 
de 


service club en als coordinator 
bij 
ditproject ging de heer Janvan 
Kouwen in op de ontstaansge- 
schiedenis en de ontwikkelingen 
daaromtrent. Hij wees er op, 
dat 
de 
bewering, 
dat 
de 


Curacaose 
overheid aan 
deze 


tandheelkundige 
problematiek 


mets doet, gewoon niet waar is. 
Wel 
moet 
echter 
worden 


geconstateerd dat de hulp van 
de 
overheid 
absoluut 


onvoldoende 
is. 
Het 
gaat 


namelijk 
om 
degenen die de 
tandheelkundige 
behandeling 


niet of niet geheel uit 
eigen 


middelen 
kunnen 
betalen. 


Daarom was er voor de service 
clubs plaats om hierbij in 
te 


springen omdat zij bij voorkeur 
daar opereren waar de overheid 
niet is of nog niet is. Bij defoto: 
de 
symbolische 
handeling 
is 


verricht: 
voor 
iedereen is 
nu 
duidelijk, waar men de kliniek 
kan vinden. 


Frente Obrero: 


ICT-beleids-notavóór 


donderdag 


v *LLEMSTAD - De fractie 
vjl Prente Obrero in de Staten 
i 
van 
minister mr Maurits 


<l«i °ne een beleidsnota over 
d- «westie LTU/ICT voor 
28 


§£ 
een 
schrijven 
aan 


v atenvoorzitter Onofre Bikker 


2?eken 
de 
Frente-leden 


]j bister 
Larmonie 
van 


zaken 
te 


(jj lieren voor de beleidsnota 
'ijd 
beloofd heeft in augustus 


Ijj. etl? de begrotingsbehande- 
dg?* Hoewel erbij gezegd was 


ty 
*die binnen twee weken zou 


Stat 
afeeleverd* hebben de 


Q 
en dezenog niet ontvangen. 


°Nt ne 
willen 
zi 


*> 
de 
nota 


v 0 
voordat 
de 


S* t gende 
week donderdag de 


°Pc k 
bijeenkomen voor een 


Oh,/1 are vergadering over dit 
atlerwerp. 


ABN morgen- 
middag dicht 


WILLEMSTAD 
- 
De 
lfe-vTne 
bank 
Nederland 
<ABN) 
is 
morgenmiddag op 


Curacao 
gesloten. 
Dit 
in 
tegenstelling 
tot 
eerdere 
berichten. 


Container 


opengebroken 


WILLEMSTAD _ 
Een 
container 
staande 
op 
de 
Bitterstraat, « in de nachtelijke 
uren opengebroken. Er werden 
twee 
hangsloten vernield. In 
deze 
container 
zaten 
dozen 
kauwgum en flessen listerine. 


Installatie doorministerFrank 
Ministeriele status 


beleidsnotacommissie 


WILLEMSTAD - 
De 
onderwijs-beleidsnota- 
commissie is vanmorgen door 
minister mej Faustina Frank 
geiinstalleerd in de Raad van 
Ministers. 
Taak 
van 
de 
commissie is te komen met een 
plan 
waarop 
naderhand 
de 
regering 
de 
herstructurering 
van het onderwijssysteem kan 
baseren. 
Vanwege 
de 
ministeriele 
status 
van 
de 
commissie zal er regelmatig en 
nauw contact 
zijn tussen 
de 


commissie en deregering. 


Om 
de 
plannen 
voor 
een 
fundamentele herstructurering 
van het onderwijs te realiseren 
heeft 
minister 
Frank' 
een 
commissie 
in 
het 
leven 
geroepen, 
die 
een 
ontwerp- 
beleidsnota 
gaat 
opstellen. 


Daarin moet worden vervat een 
macro-visie op het Antilliaanse 
onderwijs, 
voorwaarden voor 
een nieuw onderwijsstelsel en 
ook voorstellen voor correcties 
in het huidige systeem. 
In februari start de commissie 


met besprekingen van allerlei 
bil 
het 
onderwijs 
betrokken 


instanties op alle zes eilanden. 
Verwacht 
wordt 
dat 
tegen 


October een concept-nota klaar 
is, die na publicatie in brede 
kringen besproken kan worden. 
Het werk van de commissie 
moet 
zijn 
afgerond 
tegen 
januari 1980. 
Desgevraagd 
deelde 
de 
minister de Amigoe mee dat de 
commissie 
een 
ministeriele 


status heeft gekregen om een 
direct en 
regelmatig 
contact 


met haar mogelijk te maken. De 
overheid blijftop die manierook 
voortdurend op de hoogte van 
de ideeën die te berde worden 
gebracht, waar dan ook op kan 
worden ingespeeld. 


De 
heer 
Jacques Veeris is 


voorzitter 
geworden 
van 
de 


commissie is daarvoor volledig 
vrijgesteld door deregering. De 
overige leden zijn de heren E. 
van Breet, hoofd PDB Aruba, 
Harms van Colegio Arubano, 
M.P. 
van Harte, departement 


Onderwijs, 
S. 
Lamp, 
hoofd 


PDB Curacao enR.S. Francisca 
van Milton Peterscollege. De 
bestuurscolleges 
van 
de 


eilanden 
zouden 
hun 
medewerking 
aan 
het commissiewerk al hebben 
toegezegd. 


Gelukkigkerstfeest 


voor arme mensen 


WILLEMSTAD - 
In 
de 


kerk van Buena Vista zal er op 
28 december een speciale mis 
worden 
gelezen 
voor 
arme 


mensen. Bij deze gelegenheid, 
zal de distributie plaats vinden 
van kerstcadeaus voor arme 
mensen, 
zoals 
kleren 
en 


voedingsmiddelen.De 
pastoor 


heeft een oproep gedaan aan 
vrijwilligers die graag willen 
helpen met 
het doneren van 


levensmiddelen, zodat ook deze 
mensen 
een 
zalig 
kerstfeest 


kunnen vieren. 


Een ieder die wat wil geven, 


kan 
vóór 
24 
december 
de 


pastorie 
te 
Buena 
Vista 


opzoeken om het daar te laten. 
De heilige mis op de 28ste zal 
worden gelezen om half vijf 's 
middags. ledereen is van harte 
welkom. 


Interpellatie-verzoeken 
door Staten afgewezen 


WILLEMSTAD - De staten 


zien 
af van 
interpellatie van 


ministers 
over 
de kwestie 


NCM/Anco en de opvang van 
Antillianen in Nederland. De 
adviezen 
hiervoor 
opgesteld 


door 
de Centrale 
Commissie 


werden in de vergaderingvan de 
Staten 
in 
meerderheid 


aangenomen. 


De 
Frente-fractie 
had 
de 


minister-president 
willen 


interpelleren over het sluiten 
van 
de 
opvangcentra 
in 


Nederland 
voor 
Antilliaanse 
emigranten. Het advies van de 
CC luidde dat ervan zou worden 
afgezien, 
omdat 
de 
kwestie 


onder de competentie valt van 
de Nederlandse regering en niet 
van het kabinet Rozendal. Ook 
het andere Frente-verzoek voor 
interpellatie, in dit geval van de 
ministers van Financien en van 
Economische 
zaken 
over 
de 


overname 
van 
het 
bedrijf 


NCM/Anco 
werd 
afgeraden, 


omdat 
de gronden 
daarvoor 


zouden zijn vervallen. Over dit 
laatste advies werd hoofdelijke 
stemming 
gevraagd. 
Het 


resultaat daarvan was dat MEP 
en 
Frente 
tegen 
het 
advies 


waren, maar dat de meerderheid 
het toch aanvaardde. 


Bij de behandeling van deze 


adviezen was het allereerst Don 
Martina 
(Frente) 
die kritiek 


uitte over de gang van zaken 
met interpellatie-verzoeken. Hij 


zei dat als dergelijkeverzoeken 
zolang worden aangehouden de 
Staten net zo goed naar huis 
kunnen 
gaan, 
omdat 
de 


regering toch precies kan doen 
wat zij zelf wil. "Ze kunnen 
zeggen; we trekken ons niets 
meer van jullie beleid aan", zei 
de heer Martina. 
MEP-leider 


Betico 
Croes 
zei: 
"Ach, 
het 


parlement is meer en meer een 
appendix 
geworden 
van 
de 


regering. Verzoeken afkomstig 
van 
de 
oppositie 
worden 


automatisch 
naast 
zich 


neergelegd". 


Mistijden in 


Brievengat 


WILLEMSTAD - 
In 
het 


lange Kerst-weekeinde zijn er in 
de parochiekerk van Brievengat 
de volgende Eucharistievierin- 
gen: opzondag 24 december om 
vijf uur en tien uur 's morgens; 
op eerste Kerstdag om twaalf 
uur 
's nachts, 
om acht 
uur 


's morgens voor de kinderen on- 
der leiding van ''Tante Irma"; 
om twaalf uur 's middags en om 
zes uur 's avonds en op de twee- 
de Kerstdag 
om 
negen 
uur 


's morgens. 
Tijdens 
laatstge- 


noemde viering doen kinderen 
huneerste communie. 


(Vervolg op pag. 9 kol. 6) 
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12/ 
I 
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IT 
12/1 
I 
I 
12/! 
I I 
12/1 
I 
SCOTH 
12/1 | 
Il 6.25 J l 1Q.89 J l 1Q.75 J l 15.50 J l 10.69 J 


100 Pipers 
12/1 
10.69 
Tio Pepe 
~. 
12/1 
7.25 
nr^i 
Black & **'*■ 


S00*" 
3/1 9al 
54-50 
Paul Masson Brut 
12/1 
10-50 
11 Cutty Sark 
12/1 
10.69 
Gaditano 
12/1 
5.25 jj-^fW^STIL 
Buchanan's 
12/1 
15.50 
Matheus Rose 
24/1/2 
2.50 


[ 
The Antiquary 
12/1 
14.95 
Elegante 
12/1 
4.95 
U; fiV^r Ë 
Malaga Wines 
12/ 
2.65 
Lanson Champagne 
12/1 
16.20 
■ 
Chivas 
12/1 
23.95 
Imperial Rose 
12/1 
4.35 
ML Uf^LA Sherry Mdc Misa Pale 
12/ 
4.95 
White Horse Scotch 
6/2.03 
24.75 
1 
Benchmark 
12/1 
16.10 
Paul Masson Rose 
12/1 
6.35 
-4PMf*#ie 
Sherry Mdc Misa Gold 
12/ 
4.95 
Logan Premium 
12/1 
14.95 
I 
Ron Rico Rum White 
12/1 
9.69 
Paul Masson Burgundy 
12/1 
6.35 JMiÉg^jKfe' 
Monte Cruz 
Martini Vermouth Dry 
12/1 
6.15 


Ron Rico Rum Gold 
12/1 
9.69 
Paul Masson Chablis 
12/1 
6.35 _wS^iÊL l\W 
Table Wine Red 
9-95 
IVlartini Asti sPumanti 
12/1 
6.95 
1 
Baccarrat Rum 
12/1 
5.39 
Punche Cumbre 
12/1 
5.65 \XB&3bEEB 
J& B Scotch 
6/2 
26.85 
Rivero Sherry Dry 
12/1 
4.85 
1 
Nikolai Vodka 
12/1 
.9.25 
Havana Club Rum 
12/1 
6.25 
Ji, 
J. Walker Red 
12/1 
10.69 
Rivero Sherry Med. Dry 
12/1 
4.85 


Cinzano Vermouth Whit»...12/1. 
6.35 
Beefeather Gin 
12/1 
10.50 /-ia/J^-k 
J.Walker Red 
6/2.3 
26.25 
Gilbey's Gin 
12/1 ... 
10.50 


Cinzano Vermouth Red 
12/1. 
6.35 
V. Cliquot Demi Sec 
li"a\aOvV*" 
Hennessy Cognac VSOP 
12/1 
21.50 
Gilbey's Vodka 
12/1 
10.15 


Champagne 
12/1 
17.25M I J(\PL*om 
Old Granddad Bourbon 
12/1 
11.50 
Ponche Hilda 
12/1 
6.15 


Cinzano Vermouth Rose 
12/1 
6.35 
Napoleon Brandy 
12/1 
19.50 
I IA-^JJiJ 
Grand Marnier Rouge 
12/1 
17.00 
Manischewitz Grape 
12/1 
4.99 


Cinzano Vermouth Dry 
12/1 
8.35 
Martell 3 Star Cognac 
12/1 
16.50 /f\\ HJXJ 
Drambuie 
12/1 
12.95 
Matusalem Gran Reserva 
12/1 ...... .10.15 


Asti Spumante 
12/1 
7.50 
V. Cliquot Brut 
Lt-TTITI I 'Jsl 
Sandeman Dry Sherry 
12/1 
6.15 
Mercier Demi Sec 
12/1 
20.50 


Moet & Chandon Demi Sec. .12/1 
20.50 
Champagne 
12/1 
17.50 
EllnlllUJ^ 
Dubonnet Aperitif 
12/1 
7.50 
Mercier Brut 
12/1 
21 50 


Moet& Chandon Brut 
12/1 
21.95 
Black & White Scotch 
6/2.25 
26.25 
M^f4_*\__\-i^^ 
Matheus Rose 
12/1 
4.39 
Martini Vermouth White 
12/1 
6.15 
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AGENDA 
ARUBA 


jJSSE NUMMERS dp Aruba' 
lelijks verkrijgbaar bij*. 
ORANJESTAD: Zepp Wever, 
*Brid, 
La 
F»ma, 
Popular, 


Tuba enPiet Sodafountain;- 
BAN NICOLAS: Nicol» store. 
h Wit stores in Aruba Carib- 
*»n 
en 
Sheratonhotel, 
Van 


pttp in Americana en Holiday 
'In drugstore. 


i'itooruren: 
08.i5- 
- 


zaterdag. 


**15-10.00»ur. 
Hfoon: 
4333, 
4334, 
4335. 


.P°r spoedgevallen na kantoor- 
jW: 1639, 2316en 2950. 
Skrek. ar.: 
248-1 Barclay's" 
Sk. 
Vicentraf* 24 uur per dag, 
"»-: 2116 of 1604. 
''OLlTlE^ööö 
-^ARMCENTjti-tLE: 4255 


-_. a -__. 


fesCOPEN 
jjANjJESTAD 
ffevard theater: 20.30 Mac 
d. 


Ür 
(14 
**r); Rialto: 
20*30 


j,!*11that dreaded sundown(18 
ÜJlashi 
Z!Ve inn: 
20.30 Seven men 


(18 jr);San Nicolaas 


(j^ipal: 20.30 Casino royale 


m fc_ELE KRUIS: Oranje- 
"£** tel.: 
3168; Noord: tel.: 


to *-*■Sta Cruz en Paradera: 
u': 8288; Savaneta en Brasil: 
&} 7020; 
San Nicolas: tel.: 


m< 
Tijdens 
kantooruren: 


Patiastraat 
27, tel.: 


COCA'S: Oranjestad: 
Odu- 


£" tel.: 1780; San Nicolas: San 


tel.: 5712. 


K^CHTREGELING DOKTO- 
m* San Nicolas en Savaneta: 


U^ er H.Vervestj Spaans La- 
k>veg 41, tel.: 7034 (bij geen 
lftr\°r 
contact 
opnemen met 
n°. tel.: 4353, pageboy 601). 


3EARUBA: 17.00 Felix the 
_m 17.05f011y foot; 17.30 the 
tL* stooges; 18.00 King Ar- 


& theknights; lr* 30 week- 


Ig^icht; 
18.45 
eng. nieuws; 


ty'°o telenovela: Pecado Capi- 
dj' 
19.30 
cocktail 
musical 
Ce); 20.00 telenoticias; 20.30 
vJ^P; 21.00 James Last star 
(V^de; 
22.00 dept. 
Cult, en 


AFSCHEID 
BIJ AMIGOE 
ORANJESTAD - 
Het 


personeel van de Amigoe kwam 
gisteravond 
in 
steakhouse 


Cattle baron bijeen voor het 
jaarlijkse kerstdiner. 
Namens 


de directiebedankte de heer Jos 
van der Schoot de werknemers 
voor hun inzet, waardoor mede 
de Amigoe de meest gelezen 
krant 
van 
de 
Antillen 
is 


geworden. 
Hij 
rekende 
het 


komende 
jaar 
op 
eenzelfde 


medewerking. 
Tijdens 
deze 


avond werd afscheid genomen 
van de heer Alfred Bramble, die 
begin volgend jaarhet eiland zal 
verlaten en veertien jaar bij de 
Amigoe werkzaam is geweest. 
De heer Van der Schoot dankte 
hem 
voor 
zijn 
inzet 
en 


overhandigde 
hem 
een 


aandenken aan de tijd bij de 
Amigoe doorgebracht. 


SAMENWERKEN 


Het instellingenberaad is niet 


zo maar uit delucht komen val- 
len. De laatste paar jaarwerd in 
toenemende mate duidelijk dat 
de sociale sector voortdurend 
door dezelfde problemen werd 
geplaagd zonder dat daarvoor 
goede oplossingen konden wor- 
den gerealiseerd. De socialesec- 
tor ziet zich geplaatst voor een 
aantal knelpunten die niet meer 
door de afzonderlijke instellin- 
genkunnen worden opgelost en 
vanuit 
dat besef moest 
een 


vorm van samenwerking ont- 
staan. Het alternatief zou im- 
mers zijn een stilstand in de 
ontwikkeling van deze sector en 
daarmee konden de professione- 
le werkers geen genoegen ne- 
men. 


Welke belangen behartigt het 


instellingenberaad, wat zijn de 
knopen die zij in de toekomst 
wil proberen door tehakken? Op 
de allereerste plaats staat: een 
optimale 
dienstverlening aan 


cliënten. Zoals een goede tim- 
merman een goed produkt af 
kan leveren wanneer hij onder 
meer beschikt over de nodige 
kennis en goed gereedschap zo 
zal ook de sociale sector eraan 
moeten werken dat voor een 
goede dienstverlening de nood- 
zakelijke middelen beschikbaar 
komen. 


De 
huidige situatie bijvoor- 


beeld, is nog steeds z.o dat er té 
weinig 
professionele 
werkers 


zijn en dat vele van diewerkers, 
afhankelijk van waar ze werk- 
zaam zijn, in hun dienstverle- 
ning teveel afhankelijk zijn van 
onvoldoende 
gereglementeerde 


voorzieningen 
zoals 
dat nog 


steeds het geval is met b.v. on- 
derstand en huisvesting. Een 
tekort aan werkers leidter bijna 
automatisch toe dat de dienst- 
verlening 
per klient 
beperkt 


moet worden. Behalve dat dit 
bepaald nietin het belang is van 
de cliënten is het ook voor de 
beroepskrachten fustterend hun 
vak niet goed uit te kunnen oe- 
fenen. 


Er zijn nog meer punten te 
noemen die aangepakt moeten 
worden 
om 
tot 
een 
betere 
dienstverlening te komen. Zo is 
het b.v. noodzakelijk datiedere 
werker tot in details op de hoog- 
te isen blijftvan de diensten die 
de verschillende instanties te 
bieden 
hebben, 
om 
zo 
ook 
steeds de cliënt optimaal daar- 
over te kunnen informeren. Dat 
voorkomt dat cliënten bij 
de 
„verkeerde" instelling terecht 
komen; dat ze van het kastje 
naar de muur gaan. Aan dit 
punt wordt reeds gewerkt door 
een informatie programma dat 
onlangs van start is gegaan en 
waarin 
alle werkers 
grondig 
over eikaars instelling geïnfor- 
meerd worden. 


Een ander probleem is dever- 
dere scholing van de professio- 
nele krachten. 
Op het terrein 
van de psychosociale en sociaal- 
culturele dienstverlening 
doen 
zich voortdurend 
nieuwe ont- 
wikkelingen voor. Werkers die- 
men daarvan op de hoogte te 
blijven en er zal gezocht moeten 
worden naar manieren om dat 
op ons 
geisoleerde 
eiland te 
realiseren. Zeerbelangrijk is het 
ook om een goed beeld te krij- 


gen van wat decliënten zelfvin- 
den 
van 
de dienstverlenende 


sociale instellingen 
en 
welke 


richting zij wensen dat die zich 
ontwikkelt. 


Biesheuvel 


naar Aruba 


ORANJESTAD - 
Oud- 


premier mr Barend Biesheuvel 
thansvoorzitter van de Konink- 
rijkswerkgroep zal van 26tot en 
met 
29 
december 
op Aruba 


verblijven, van Aruba gaat hij 
vergezeld 
van 
minister Max 


Croes naar de Boyenwinden. Op 


23 december brengt hij een dag 
op deBoyenwinden door. 


MOSKOU — 
Het Russiche 


automatische 
ruimtestation 


Venus 12, dat 14 september jlis 
gelanceerd^ heeft vandaag een 
zachte landing op de planeet 
Venus gemaakt, meldt radio- 
Moskou, Het station heeft 110 
minuten lang uitgezonden en 
een 
beeltenis 
van 
Lenin 


neergezet. 


IOWUA: in 1979kost auto 


rijden 30 gld per mnd 


*OWrN 
NICOLAS - 
De. 


IjjJ^UA heeft een verklaring 
jjfcgeven om zijn leden — 
ik S**zien er aan voorlichting op 


(L Sebied op Aruba niiets ge- 
(|ea:n Werd — in te lichten over 


Vft Verplichte WA-verzekering 
■ 
v^uto's, welke op 1 januari 
\ j **eriele Antillen van kracht 
C, **-" Yportsjwiist de lOWUA 


recente premie-verhoging, 


*^/*e de overheid aan de ver- 
u "^ingsmaatschappijen 
heeft 


Bestaan. 


gaat de lOWUA 


W *. op wat er a-Uemaal per 1 
5-uari moet gebeuren als men 


gaat kopen en 


Uw verzekeringsbewijs 
moet 
brengen. De lOWUA geeft 


-.'.e 


c*'e verzekeringsmaatschap- 


_L * nog een veeg uit de pan 
VjJ[ te stellen dat het allemaal 
t-jv 
zijn die verzeke- 
s°"iaatschappijen, die meer 


dan negentig procent van hun 
inkomsten buiten Aruba beleg- 
gen, 
althans 
volgens 
de 


lOWUA. 
Tot slot wijst de lOWUA er 


zijn leden op dat het volgend 
jaar gemiddeld 
dertig gulden 


per maand kost om achter het 
stuur van een auto te kunnen 
zitten. De schuld hiervan geeft 
lOWUA aan hen die ons in de 
regering vertegenwoordigen. 


Uit goede bron verneemt de 


Amigoe dat vermoedelijk begin 
januari de verzekeringspapieren 
nog niet verplicht kunnen wor- 
den gesteld bij aankoop van de 
nummerplaat omdat de eilands- 
verordening inzake nummerpla- 
ten 
hiervoor 
moet 
worden 


aangevuld. Dit moet door de ei- 
landsraad geschieden en niet 
verwacht wordt dat de raad dit 
jaar nog bijeenkomt. Verwacht 
wordt dan ook dat de controle 
op de verzekeringspolis pas in 
julizal kunnen beginnen. 


***** 


KIO DE JANEIRO- Brazi- 


lië heeft zijn bezorgdheid uitge- 
drukt over het feit, dat er geen 
oplossing is gevonden bij het 
.overleg tussen Argentinië en 
Chili over de kwestie van, het 
Beagle-kanaal. Op Buitenland- 
se zaken verborg men niet zijn 
teleurstelling over deze misluk- 
ong. 


HULDIGING 


DOOR HETBC 


ORANJESTAD - Van vijf 
tot zeven wordt vanmiddag in 
het Strandhotel door het BC een 
cocktailparty aangeboden. Tij- 
dens deze party is & huldiging 
van de Marlboro baseballploeg 
kampioen, 
welke Aatüliaans' 
kampioen werd, van het volley- 
balteam van Ho Sing Loi dat 
eveneens Antilliaansekampioen 
werd, van het Trio Huesteca dat 
winnaar van het OTI-festival op 
Curacao werd en de heer Jos 
van der Schoot, die in oktober 
j.l. dertig jarenop Aruba werk- 
zaam was. 


Instellingenberaad: 
Doel is optimale 


dienstverlening 


ORANJESTAD. - 
In 
juli 


1978 besloten alle instellingen, 
werkzaam op het terrein van het 
maatschappelijk en sociaal cul- 
tureel werk, nauwer met elkaar 
samen te gaan werken om daar- 
door een betere dienstverlening 
aan cliënten te kunnen bieden 
en ook gezamenlijk te gaan wer- 
ken aan deverdere ontwikkeling 
van dit werk. Dat betekent dat 
deze instellingen een gezamelij- 
ke verantwoordelijkheid hebben 
erkend en op zich genomenvoor 
wat betreft het terrein van de 
psycho-sociale en sociaal-cultu- 
rele dienstverlening. De samen- 
werkingsvorm kreeg voorlopig 
denaam: instellingenberaad. 


De 
deelnemers 
zijn: 
Dienst 


maatschappelijke zorg, Sociaal- 
psychiatrische dienst. Voogdij- 
raad, Famia planea, St. Marti- 
nus stichting, Osticeba, Kin- 
derbescherming/Reclassering, 
ARSCA, 
Bureau 
Levens 
en 


gezinsmoeilijkheden, 
Funda- 


shón Arubano di esnan visual- 
.mente incapacita, Alcohol mis- 
bruikbestrijding 
en 
stichting 


Geest, gehandicaptekind. 


Het instellingenberaad is niet 


alleen een overleg van werkers 
maar vooral van instellingen. 
De besturen van alle aamgeslo- 
ten instellingen zijn van het be- 
staan en het doel ervan op de 
hoogte gebracht en hen is ge- 
vraagd dit overleg te steunen. 
Een aantal besturen reageerde 
reeds 
positief, 
van 
anderen 


moet het antwoord nog komen. 


ORANJESTAD. - 
Namens 


het eilandgebied Aruba heeft 
gedeputeerde Daniel Leo aan 
het eilandgebied Bonaire twee 
brandweerwagens overgedragen 
die in ontvangst genomen wer- 
den door inspecteurR.H. Nico- 
laas, die belast met de politie- 
en brandweerleiding op Bonai- 
re. Op de foto het moment van 
de overdracht; vlnr: adspirant 
onderbrandmeester van Bonai- 
re, A. Albertus; wnd. 
opper- 


brandmeester 
Aruba, 
Mario 


Bikker; 
inspecteur 
Nicolaas; 


ged. Leo; 
opperbrandmeester 


Aruba, Juan Lopez en luchtha- 
venmeester Aruba, Mike Nico- 
laas. Voor meer gegevens over 
daze overdracht zie elders in 
deze editie. 


BETERE 
DIENSTVERLENING 


Als één ding duidelijk is ge- 


worden in hetkorte bestaan van 
het instellingenberaad, is het 
wel dat er een steeds groeiend 
aantal zaken naar voren komt 
die voor verbetering vatbaar 
zijn. 
De 
hierbovengenoemde 


voorbeelden is slechts een kleine 
greep. Welk punt er echter ook 
wordt aangepakt, steeds gaat 
het daarbij over de vraag: wat 
moet 
er 
veranderen om 
de 


dienstverlening aan de cliënten 
te verbeteren. Dat is de rode 
draad diedoor al het overleg te- 
rug te vinden is. Dat rechtvaar- 
digt dan ookhetbestaan van dit 
beraad. 


NIEUWE STAP 


Er wacht het instellingenbe- 


raad 
geen gemakkelijke taak. 


Vele problemen, 
die opgelost 


moeten worden om tot een opti- 
male dienstverlening te komen, 
bestaan reeds lange tijd en zijn 
soms zo verwezen met andere 
terreinen, 
zoals 
politiek 
én 


economie, dat verwacht 
mag 


worden dat verbeteringen niet 
altijd gemakkelijk.gerealiseerd 
zullen kunnen worden. Positief 
is echter dat nu de betrokken 
instellingen hun 
gezamenlijke 


verantwoordelijkheid 
van 
dit 
veld op hebben vastgesteld en 
bereid zijn die op zich te nemen. 
Daarom kan van het instellin- 
genberaad terecht 
gesproken 


worden alseen nieuwe stapin de 
ontwikkeling van deze dienst- 
verlening. 


Twee? 


ORANJESTAD. - Als 
wij op een persbericht van 
gisteren van de Arubaanse 
voorlichtingsdienst 
mogen 


afgaan, 
dan heeft inspec- 


teur R.H. Nicolaas, belast 
met de politieopleiding op 
Bonaire, in deze kersttijd 
als een vuurpijl top-promo- 
tie gemaakt en is het Fla- 
mingo-eiland 
wat betreft 
politie-organisatie de ande- 
re eilanden .voorbij 
gevlo- 


gen. In hetpersbericht over 
de overdracht door het ei- 
landgebied Aruba aan het 
eilandgebied Bonaire van 
twee brandweerwagens die 
door 
inspecteur 
tevens 


brandweercommandant 
Nicolaas 
in 
ontvangst 
genomen 
werden, 
werd 


voornoemde 
inspecteur 


betiteld met.... hoofdcom- 
missaris R. 
H. Nicolaas. 
Uit het bovenstaandeblijkt 
wel dat de AVD nog nietop 
de hoogte is van het feit dat 
het KPNA nog steeds ge- 
leid wordt door één Hoofd- 
commissaris 
(mr. Joe Ol- 


denboom himself) voor de 
gehele 
Antillen, 
gevolgd 
door 
commissarissen 
op 


Aruba en Curacao en 
in- 


specteurs op Bonaire en de 
Boyenwinden. Of is het zo 
dat de AVD vooruit loopt 
°P de Bonaireaanse onaf- 
hankelijkheid 
en 
de heer 
Nicolaas reeds als de eerste 
hoofdcommissaris 
van 


.-territorio libre de Bonai- 
re" ziet? 


Gesloten 


ORANJESTAD - 
Het 


Amigoekantoorop Aruba is 
vanaf 
vrijdagmorgen 
elf 


uur 
tot 
en 
met 
tweede 


kerstdag 
26 
december 


gesloten. De bezorging van 
de zaterdag-editie van de 
Amigoe zal zaterdag in de 
morgenuren plaats vinden. 
Wij wensen u allen prettige 
kerstdagen toe. 


Tijdens korte, eenvoudigeplechtigheid 
Ins. Heskes beëdigd 


ORANJESTAD - 
Tijdens 


een 
korte 
eenvoudige 
doch 


treffende 
plechtigheid 
op 
de 


binnenplaats 
van 
de politie- 


wacht 
Oranjestad 
had 


vanmorgen de beëdiging plaats 
van de nieuwe inspecteur van 
politie P. Heskes. Na de beëdi- 
ging overhandigde minister van 
Justitie 
Leo 
Chance 
aan 


inspecteur Heskes alsmede aan 
inspecteur Nicolaas - die als 
politieman 
destijds 
reeds 


beëdigd werd, de administratie 
bescheiden. 
Hulde bracht de 


minister aan 
de 
agent van 
politie 
R. 
Tromp 
die 
enige 


maanden 
geleden 
bij 
Boca 


Mahos niet aarzelde toen een 
visser in nood verkeerde en in 
het woelige water sprong om 
samen 
met 
de 
onderwijzer 


Sprockel te trachten een mens 
in nood te redden. De minister 
overhandigde 
hem 
voor 
zijn 


helfdhaftig 
optreden 
een 


landsbesluit waarin hem een 
maand 
salaris 
extra 
wordt 


toegekend". Het gaat niet om 
het geld, aldus de bewindsman 
van 
Justitie", maar om 
een 
blijk van waardering voor 
de 


agent Tromp, aan depolitic van 
Aruba voor haaroptreden. 


De 
beëdiging 
op 
de 
binnenplaats werd bijgewoond 
door waarnemend gezaghebber 
Frans 
Wernet, 
minister Leo 


Chance, officieren en onderoffi- 
cierenvan politie het Korps 
waaronder inspecteur Blackman 
(Boyenwinden) 
en 
inspecteur 


Nicolaas. (Bonaire) rechter mr 
Robbers, 
leden 
van 
het 


Openbaar Ministerie, Urbano 
Maduro secretaris voor Politie- 
zaken, 
hoofd 
van 
dienst, 


brandweer en voorzitter Politie- 
bond ArubaDorenthal. 
Na 
het Antilliaanse volkslied 


werd door de chef staf Willem 
het 
landsbesluit 
van 
de 


benoeming 
van 
inspecteur 


Heskes voorgelezen die met zijn 
23 jaren de jongste inspecteur 
van 
het korps werd. 
Na de 


inspectie 
van 
de 
bijstands 


eenheid onder leidingvan onder 
inspecteur .Antonio Carlo door 
minister 
Chance 
en 


hoofdcommissaris 
Johan 


Oldenboom hield de laatstge- 
noemde een toespraak waarbij 
hij de nieuwe inspecteur nog 
eens wees op de belangrijkheid 
van zijn functie, alsmede de 
taak 
van 
de 
politie 
in 
de 


gemeenschap. 
Wij 
worden 


iedere dag op de-proef gesteld, 
aldus 
de 
hoofdcommissaris 


omdat we in een tijd leven dat 
de gemeenschap het niet altijd 
eens is met de gebeurtenissen, 
waardoor 
conflict-situaties 


ontstaan waarin de politie geen 
partij is doch deze wel met tact 
moet zien op te lossen. Met 
nadruk 
stelde 
de 


hoofdcommisaris dat er in het 
corps 
geen 
plaats 
is 
voor 


voorkeur of willekeur. Hij wees 
er in dit verband op dat het 
goed 
is 
als 
er 
opbouwende 


kritiek 
is 
want 
onze 


dadenkunnen het daglicht zien 


Hierna 
legde 
inspecteur 


Heskes de belofte af in hemden 
van dehoofdcommissaris omdat 
hij nog bij de staf van de HC 
was ingedeeld (anders had de 
gelofte afgelegd moeten worden 
in handen van plaatselijk hoofd 
politie 
gezaghebber 
Frans 


Wernet red.) Daarna werd hij 
door de HC overgedragen aan 
commissaris Wiel die de heer 
Heskes welkom toeriep en veel 
succes 
toewenste. 
Na 
afloop 


werd 
in 
de 
politiewacht 


gelegenheid gegeven om onder 
het genot van een kopje koffie 
en 
snacks de nieuwe politie- 


inspecteur en echtgenote geluk 
te wensen. 
Dat deze ontvangst in de wacht 
kon 
worden 
gehouden 
was 


mogelijk 
doordat 
hiervoor 


toestemming 
was 
verkregen 


Zoals bekend had de minister 
dergelijke ontvangsten 
in 
de 


"Zaandamtijd" verboden. 


MANAGUA - De bemidde- 


lingscommissie 
in 
Nicaragua 


probeert zo snel mogelijk het 
overleg tussen de oppositie en 
de partij van president generaal 
Anastatio Somoza op gang te 
brengen. Deze commissie be- 
staat 
uit 
vertegenwwdigers 


van 
de VS, 
de Dominicaanse 


Republiek en Guatemala. Het 
overleg moet uiteindelijk uit- 
monden in een volksraadpleging 
volgend jaar. 


Aruba geeft Bonaire twee 


brandweerwagens 


ORANJESTAD. - Namens 


het eilandgebied Aruba 
heeft 


ged. Daniel Leo gisteren twee 
„crash-truck" 
brandweerwa- 


gens aan het eilandgebiedover- 
gedragen. Door 
deze donatie 


kan deBonaireaanse brandweer 
voor het eerst beschikken over 
twee crash-trucks die gebruikt 
worden bij het bestrijden van 
vliegtuigbranden. 


De 
contact-sleutels van 
de 


crash-trucks die een capaciteit 
hebbenvan 850 gallon water en 
85 gallonfoam, werden gisteren 
bij de Arubaanse brandweer in 
ontvangst 
genomen 
door 


inspecteur R.H. 
Nicolaas, die 


belast is met depolitieleidingop 
Bonaire. De twee crash-trucks 
zullen 
spoedig 
naar 
Bonaire 


worden vervoerd. Deze donatie 
moet gezienworden inhet kader 
van 
het 
hulp-programma, 


inhoudende het verschaffen van 
materieel en training, van de 
Arubaanse aan deBonaireaanse 
brandweer. 


Zo heeft de Bonaireaanse ad- 


spirant onderbrandmeester A. 
Albertus, van de 11e tot de 21e 
van de lopende maand, stage 
gelopen bij de brandweer op 
Aruba. In januari worden nog 


twee ledenvan deBonaireaanse 
brandweer op Aruba verwacht 
om stage te lopen. Als blijkvan 
waardering 
voor 
deze 
geste 


overhandigde inspecteur Nico- 
laas, namens het eilandgebied 
Bonaire, het embleem van de 
Bonaireaanse 
brandweer 
aan 


ged.Leo. 
KERSTVIERING 


VERENIGING 


SURINAME 


SAN NICOLAS. - De Ver- 


eniging Suriname 
op 
Aruba 


organiseert 
vrijdag 
9 
uur 


's avonds in het clubgebouw een 
Kerstviering voor de leden. Op 
deze avond zal er ten behoeve 
van de stichting Geestelijk 
gehandicapte kinderen Aruba, 
aan mevrouwCh. van denBerK- 
de Freitas, voor-zitstervan deze 
stichting, 
een cheque wordt*n 


overhandigd. Tegelijkertijd zal 
in Suriname door deondervoor- 
zitter van de Arubaanse vereni- 
ging Suriname, Eduard Bosnië, 
aan de Kennedy Stichting ook 
een 
cheque worden 
overhan- 


digd. De Kennedy stichting telt 
namelijk ook enkele Antilliaan- 
se gehandicapte kinderen. De 
bedragen die uitgekeerd worden 
zijn verkregen uit een gramo- 
foonplaten-actie, 
opgezet door 


mevrouw S. Chase-Alyene. De 
avond zal opgeluisterd worden 
door de muziekgroep van Roy 
de Miranda. Als afsluiting van 
het jaarwordt er op zaterdag 23 
december 
de 
traditionele 


Christmas Bingo Drive gehou- 
den. 


TANKI 
LEENDERT 


— 
Grupo 
hubentud 
Tanki 


Leendert, 
opgericht 
op 
20 


december 
1977 
door 
zuster 


Imelda en mej. Johana Trimon 
op initiatief van de inmiddels 
overleden 
pastoor 
Stande- 


meijer, 
bestaat vandaag 
een 


jaar. De groep werd opgericht 
met als doel leiders voor 
de 


toekomst van Tanki Leendert 
en omgeving te kweken. 
Het 


aantal van 40 teeners waarmee 
begonnen werd is in de loop der 
maanden gezakt tot de helft, 
doch nu 
in december is 
het 


aantal 
weer 
opgevoerd 
tot 


veertig. Grupo Hubentud komt 
iedere week op dinsdag bijeen 
voor het lezen van 
de bijbel, 


discussie 
over 
bepaalde 


onderwerpen, 
zingen, 


toneelstukken voorbereiden en 
uitbeelden van stukken uit de 
bijbel 
op 
papier. 
Daarnaast 


werden 
verschillende 
jeugd- 


missen 
voorbereid 
en 


toneelstukken, wandelmars en 
sportactiviteiten gehouden. 
Het eenjarig bestaan wordt op 
de 
22e 
herdacht 
met 
een 


toneelstuk over de geboorte van 
Christus, om 9 uur 's morgens 
in de Monte Calvario-kapel te 
Tanki Leendert. De groep staat 
momenteel onder leiding van 
zuster Imelda, Johana Trimon. 
Ludwina 
Petrochi, 
Daisy 


Correa enPedro Figarc 


b—■ 
——» 
"^nt U tussen de middag 
j-etthuis gaan eten. 
"*°op dan even 


DE DISSEL 


jAllien, -waar U een goed j 
; 
zakenlunch 


pgt. 
jS 


' 


edere donderdag: 
I^WTJENSOEP^Jj 


**<* 1979 Seguro WA lobira 
. 
obligatorio 
bo auto for diawor 
-* 


caba na; 


ASS, KANTOOR 
& A.SOLOGNIER 
- TEL. 2480 


ADIDAS Sportschoenen kunt U het beste 
in een goede sportzaak kopen 


ADIDAS 
Voetbalschoenen 
v.a. 
22,50 


ADIDAS 
Jeugdvoetbalschoenen 
v.a. 
18,50 


ADIDAS 
Gymschoenen 
v.a. 
13,75 


ADIDAS 
Basketballschoenen 
v.a. 
13,75 


ADIDAS 
Volleybalschoenen 
v.a. 
22,50 


ADIDAS schoenen voor elke sport, 
amateur of prof. 


Ê p sportshop antiliano ê U 


"DE GROOTSTESPORTZAAK INDECARIBBEAN" 
) 


ll^üiiiiliïïiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu.ilH 
i*^4Lz ■ 
jumbosPe"en i 


IQ- Kerstkaarten £ 


\%j£l grote keuze s, 


VAN DEN BERGH 


, 
GIFTSHOP 


Uln'm^as? deVp«r theater) | 


AMIGOE 
152NDERDAG 21 DECEMBER 1978 
5 


6 
AMIGOE 
DONDERDAG 21 DECEMBERJ 


Iv-;*;vX\V."\V 
De 
TELEFOONDIENST 
van 
het 
Eilandgebied 


X'XvXvX'X*' 
Curagao (binnenkort SETEL N.V.) zoekt ter ver- 
"X'X'XvXvX 
sterking van de afdeling Commerciële Zaken kon- 


v!'!v!'!v!v!v! 
"****"* 


** met 9e9adigden voor de funktie van: 


chef informatiedienst 


XvXvX'X'lv 
Hij/zij is belast met de leiding van de afdeling die inlich- 
"X'X'XvX'X*.! 
tingen 
over telefoonnummers verstrekt aan telefoonge- 


'"X*X*!v\X\vX 
bruikers. 
Binnen 
de 
afdeling zijn 
23 medewerkers 
in 
Xyly'y.'yXy 
ploegendienst werkzaam, die de telefoongebruikers op een 
vXvXvXvX 
correcte en zakelijke wijze de juiste informaties moeten 
vXvXvXvX 
verschaffen. Hij/zij rapporteert 
aan het hoofd Commer- 
"XvXvX'X'X 
c**-**e Zaken. 


"X'X'XvXvX 
Kandidaten voor deze funktie moeten over zeer duidelijke 


I'X'XvXvXv 
leidinggevende kwaliteiten beschikken en tenminste 35 jaar 
yXyXvXvX 
oud zijn. 


\vXv*;l;XvX 
ref. no. 878 


.vXvXvXvX 
Schriftelijke sollicitaties voorzien van volledige ge- 
"V.vX'XvXv 
n—j 
gevens moeten worden gericht aan Drs. Harold 


X'XvXvX-'X*' 
C—] 
c—i 
Arends, Psychologisch Adviesbureau, Postbus 751, 
"XvXvX'X'X 
Curacao of J.G. Emanstraat 78, Aruba. Strikt ver- 
XyXyXyXy 
I 
trouwelijke behandeling gegarandeerd. 


X'XvX'XvX'' 
\^ 
y 
Gelieve ref. 
no. van 
de funktie te vermelden. 


::::X\vX\X%"v 
La 
psychologisch adviesbureau 


XvXvXvXv 
J 9* emanstraat 78, aruba 
scharlooweg 75b, curacao 


SPONG 3 T.V. SERVICE 
voor al Uw T.V. reparaties, 
E.C.Q. translator* an I.C's, 


X 
is Uw adres: 


j SPONG S T.V. SERVICE 
It 


J Roodeweg 122,tal. 24924 


** i 
m 


[ 


DE VEILIGE 
COSMETICA 


M 


< 
huidverzorging. 
> 


Rent-A-Car 


— 
I. 


( 
"ï 


will be closed to the public on 


Friday Dec. 22 


in connection with a 


private function 


Curacao Plaza Hotel 
I V 
J 


cash geld 
I 


i1 


c prijs 
Fl. 2.500,- 


-2° prijs 
Fl. 1.000,- 
- 


prijs 
Fl. 
500,- 


-10 prijzen van Fl. 
100,- 


-30 prijzen van een reuzen 
galon J&B whisky in een 
Luxe 
houten standaard. 


Lever al Uw J&B doppen in en doe mee aan 
deze grandioze campagne. 
5 loten voor 1 dopvan 1/2gln. (80oz./2.251tr.) 
2 loten voor 1 dop van elk andere fles J&B. 


*e#®^ 
8 Januari 1979. 


Caracasbaaiweg 38 


Hector Henriquez B. Ine. 


I 


't 


Mededeling: 
Hierbij delen wij u mede dat, om eenieder die 
in het gemotoriseerde verkeer schade lijdt de 
zekerheid te verschaffen vergoeding voor die 
geleden schade te ontvangen, per 
1 Januari 


1979 de 


LANDSVERORDENING AANSPRAKELIJK- 
HEIDSVERZEKERING MOTORRIJTUIGEN 


(P.8.1977 n0.4) van kracht wordt.Met an- 
dere woorden, per 1 Januari 1979 moeten 
alle motorvoertuigen verzekerd zijn tegen 
Wettelijke Aansprakelijkheid. 


Indien men na 
1 Januari 1979 onverzekerd 


tegen 
Wettelijke 
Aansprakelijkheid 
deel- 


neemt aan het gemotoriseerde verkeer is 
men strafbaar volgens de wet.Zorg er daar- 
om voor dat U Uw W.A. verzekering op 
tijd afsluit. 


Voor verdere inlichtingen, of het afsluiten 
van 
Uw 
W.A.verzekering, 
kunt 
U 
zich 


wenden tot Uw verzekeringsagent,Uw ver- 
zekeringsmakelaar,Uw 
verzekeringsbroker 


of Uw verzekeringsmaatschappij. 


N.A.V.A.M. 


Nederlands Antilliaanse Verzekering 


van Assuradeuren van Motorvoertuigen. 


AMERICAN CONSULATE GENERAL 


WISHES TO RENT 


2 OR 3 BEDROOM HOUSE 


PLEASE CALL 13350/13066,EXT. 26 


DURING OFFICE HOURS 


MkriiZelbo Meubelen 
Met 
Hancock Redwood 
Salon Meubilair 
Tienerkamers 
Hang en Legkasten 
Zelfbouw pakketten 
Zit- en Slaapkamers 
en nog veel meer. 


Alles tegen redelijke prijzen. 


in de Promenade Tel. 36138 


Met loten voor een Mustang. 
i 
— 
— 


FISHER PRICE 
/^r~~~\_l^2 


SPELLETJES 


en nog véél meer! 
00*^ 


ALLES met 25%korting 
. 
tan» 


SCHOTTEGATWEG OOST4W 


-i 
1 
:\ 


VERHUISD 
j 


Advocatenkantoor SjiemFat & Braam 


van de Middenstraat 5naar het 
HENDRIKPLEIN 5 


(voorheen advocatenkantoor Zielinski) 
-l ] 
>' 


OP STA.MARIA^ 
Vanaf 1 December elke vrijdagavond tot 10 uur 


I 
DISCOUNT STORE 


Uw adres voor: KADO - ARTIKELEN 


TOILET- ARTIKELEN 
PARFUMS 
COSMETICA 
VITAMINEN 
TIJDSCHRIFTEN en 


* SPEELGOED 


Kom zelf even langs, er is teveel om op te noemen. 
V 


naast Yumuri Hardware 


Telf.: 82082 
>J 


-__ 
. , 
> 


Eilandgebied Curasao 
Het Bestuurscollege maakt bekend dat er bij voldoende 
deelname in de maand januari 1979 zal worden aangevan- 
gen met de navolgende Eilandelijke Technische Leergang 
ondergebracht in het Technisch College "St. Paulus". 
SalinjaAbao. 


1. ELEKTRISCH LASSEN (1M.1.L) 


Toelatingseisen: 


voor beginaerS, nrimmiimleeftijd 15 jaaren 
,U_ V" 


6 klassen lagere school doorlopen hebben; 
"»- 
voor gevorderden, het beginners.getuigschrift. 


Inschrijving vanaf mattfidgg I\\ decembè; J97« HM -en* tHpN 
vrijdag 22 december, 1978 tijdens kanU^r^^Biöipe 


*"*"* 
■ 


de Afdeling O-^er^fJ^ 
onder ovwleg^***l#FtïiÊ-^^ 
lijst. 
- --' f^^mf*: J. 


Zwartkruisjoegop onbereikbaregelijkmaker 
Verdiende 3-1 zege van 


Duitsland op Nederland 


dusseldorp 
west 


"uitsland heeft iets van zijn 
Kram 
teruggehaald 
na 
de 


teleurstelling in Argentinië. Ten 
koste 
van 
Nederland, dat in 


dusseldorp 
uiterst kort werd 


Behouden 
en 
weinig 
mocht 


afdingen op de score van 3-1. 
"e onbespeelbaarheid van het 
te-rrein remde beide ploegen in 
"vn 
mogelijkheden. 


"Aanvankelijk leek Nederland de 
"Moeilijkheden 
iets 
beter 
te 


jannen weerstaan, maar na een 
Wem half uur ging kwaliteit een 
tech belangrijker wapen worden 
jkn wil en onverzettelijkheid. 
"at immers,, 
met een 
grote 


v°orzichtigheid 
in 
de 


(3ottibinatie 
in 
de 
beginfase, 


*°rgde in het eerste kwart van 
"k wedstrijd voor 
het 
even- 


*icht. 
Daarna 
bleef 
duidelijk 
dat 


West-Duitsland 
aanvallend 


mogelijkheden had omdat 


Fischer 
en 


f^urnmenige stuk voor stuk en 
* vereniging toch meer interna- 
tional zijn dan Ling, Koster, 
Jfep en Vermeulen, het viertal 
p at moest proberen een Neder- 
laftdse vuist te vormen. Waar 
■ 
-■ 
Venwicht 
heerste 
op 
het 


"^ddenveld en in de verdedi- 


Hovenkamp was immers 


"-0 mogelijk nog beter dan Dietz 


bij 
de 
Duitsers, 
werd 
het 


verschil 
in 
aanvalskracht 


doorslaggevend. 


De Duitse spitsen, beweeglijker 
zonder bal dan de Nederlanders, 
werden 
alleen 
daardoor 
van 


beter 
voedsel 
voorzien 
dan 


Ling, Koster en Vermeulen. Zij 
drieën waren zelden meer dan 
dode 
aanspeelpunten. 
Rep 


begiftigd 
met 
een 
grotere 


vrijheid, slaagde er van tijd tot 
tijd in deel te nemen aan de 
combinaties door zich ver terug 
te laten vallen. Het gat echter 
dat hij op zulke momenten in 
het 
midden 
maakte 
werd 


nimmer opgevuld omdat Ling, 
Koster 
en Vermeulen 
vastge- 


vroren waren aan de zijlijn en 
middenvelders met een flinke 
verdedigende taak de afstand 
naar de frontlijn nimmer sneller 
konden* overbruggen dan 
de 


terugtrekkende Duitsers. 


GELUKSTREFFER 
Het was geen toeval dat het 
Nederlandse 
doelpunt, 
van 


Ling, een gelukstreffer was en 
dat 
de 
Duitsers 
drie 
keer 


puntgaaf 
scoorden 
in 
het 


centrum, waar de spits van hun 
acties 
zo 
duidelijk 
op 
was 


gericht. 
Voor 
rust 
scoorde 


Rummenige, die de vrijeruimte 
vond en de bal op tijd kreeg 
aangespeeld. Na de hervatting 
maakte Fischer er 2-0 van met 
zijn 
eerste 
internationale 


doelpunt uit een droomvoorzet 
van Kalitz. Qat er tenslotte nog 
een derde treji^r bijkwam en dat 
die, na Boni's vrije trap, ook 
nog 
de 
schoonheidsprijs 


verdiende/ 
kwam 
slechts 


doordat Zwartkruis mannen in 
de 
slotfase 
joegen 
op 
de 


gelijkmaker, 
de jacht op het 


onbereikbare, 
want voor 
een 


tweede 
doelpunt 
had 
de 


Nederlandse aanval te weinig 
kracht. 


De beperkingen van de Neder- 


landse 
aanval 
probeerde 


Zwartkruis vrij kort 
na 
het 


begin van de tweede helft op te 
vangen door Vermeulen in te 
zetten voor Koster. Voordat het 
duidelijk werd of die ingreep 
van enige waarde wa6, hadden 
de Duitsers 
hun voorsprong 


reeds 
verdubbeld. 
In 
die 


beginfase van de tweede periode 
bepaalden 
de 
Duitsers 
de 


wedstrijd. Brandts had bij een 
kopbal 
van 
Fischer 
de bal 


ongelukkig 
tegen 
zijn 
borst 


gekregen, 
maar 
Nederland 


kwam vrij met de schrik en een 
hoekschop. 
Die 
trap 
leidde 


echter in de tiende minuut tot 
een 
hoge voorzet van Kaltz 


waaruit Fischer de bal koppend 
langs 
Schrijvers 
joeg. 
Het 


eerste 
doelpunt van 
aanvals- 


leider 
Klaus 
Fischer 
voor 


Duitsland 
in 
zijn 
elfde 


interlandwedstrijd. 


Spartakiade gaat 


sportorganisatiesaan 


DEN HAAG - Minister Van 
T Klaauw voelt er niets voor 


te bewerkstelligen dat Neder- 
{*nd 
niet 
deelneemt 
aan 
de 


een internationaal 


sPortfestival in de Sovjet-Unie 
tel" 
voorbereiding 
van 
de 


Spelen in 1980. De 


heeft 
dat 
ge- 


Jj^twoord op vragen van CDA- 
'Weede-Kamerlid 
Gualtherie 
van Weezel. Die had er bij de 
f^nister 
op 
aangedrongen de 


getrokken organisaties over te 
plen niet mee te doen,'omdat 
terael 
geen uitnodiging 
heeft 


fehad. 
Minister 
Van 
der Klaauw 


■ 
-telt, dat ook in het verleden de 
tegering 
zich 
steeds 
op 
het 


jjte-ndpunt heeft 
gesteld, 
dat 


***celneming aan internationale 
U^nifestaties in de eerste plaats 


7*** verantwoordelijkheid is van 


■ 
*"* sportorganisaties. Hij ziet 
jj6*** aanleiding van 
die 
ge- 


zagslijn 
af 
te 
wijken. 
De 


en Israel hebben 


?een 
diplomatieke 
trekkingen. 


Argentijns- 


Peruviaanse 


atleet bestraft 


, LiMA — De Argentijnse at- 
J^t, Roger 
Soler, 
die zonder 


van Peruviaanse 


'■ 
""■ 
■ 
le, 
heeft 
deelgenomen 


j^'ïiensPeru aan deZuidameri- 
jp-inse 
jeugd-atletiekwedstrij- 


,eil van Brazilië, 
is gestraft 


I 0r de Inred, het overkoepe- 
lde 
sportorgaan van 
Peru. 


f^'er is tot zijn optreden aange- 


door 
de Peruviaanse 
t'etiek-unie. Hij bevindt zich 
vanaf zijn tweede jaarin Peru 


*? is niet minder dan zesmaal 
"''"gekomen voor Peru. Op het 
Senblik is hij bezig met zijn 


Satie tot Peruviaan. De 


wil met het 
op- 


eden van Soler wijzen op de 
-seinde houding van de Inred, 


Jegens welke een buitenlander 


e keer apart weer moet aan- 


i agen of hij voor Peru mag uit- 
giften. 


VOORTDURENDE DRUK 


De 
Duitse 
druk 
richting 


Schrijvers 
(veroorzaakt 
door 


voornamelijk Stielike, Dietz en 
Allofs) werd opgevangen door 
de onverzettelijkheid van 
de 


Nederlandse verdediging, maar 
daar werd de voorhoede niets 
wijzervan. 
Wat er namelijk over demiddel- 
lijn kwam was bepaald geen 
fonkelend pass-werk en alleen 
door de voortdurende druk van 
Hovenkamp en Neeskens zat er 
nog 
iets in 
de 
acties, 
die 


niettemin 
gewoonlijk 


doodbloeden 
op 
de flanken. 


Daar immers hielden Kaltz en 
Dietz Vermeulen en Ling stevig 
in hungreep. Toch werd Neder- 
land 
een 
treffer rijker, 
een 


volstrekt 
onverwachte. 
Rep 


gooide op links debal hoog voor 


de pot en Tscheu-la Ling, sinds 
zondag 
de 
schrik 
van 
FC 


Twente, klom over Dietz heen 
naar de van ver komende bal. 
Burdenski deed er niets aan, 
maar nadatLing de bal met het 
hoofd had geraakt was er ook 
niets meer aan te doen. 


Op het moment dat de door de 


60.000 Duitsers uitgeschreeuw- 
de kreet 
..Holland Ist KO" 


werkelijkheid leek te zijn, kwam 
het elftal onverwacht weer in de 
wedstrijd terug. Er verandecde 
niets toen Metgod in het cen- 
trum de geblesseerde Krol had 
vervangen. Metgod toonde zelfs 


Krolse 
trekken 
en 
was op 


zijn vertrouwde plaats, achter 
een 
bepaald 
niet 
onzekere 


«Brandts, 
een 
nuttige 
laatste 


man. 
Na 
Krol 
leek 
ook 


Neeskens, 
met 
een 


heupblessure, naar de kant te 
moeten. De komst van invaller 
Rijsbergen 
was 
al 


aangekondigd. Hij stond ook al 
klaar 
aan 
de 
zijlijn, 
maar 


Neeskens ging geenstap verder 
dan die lijn, verbeet zijn pijn, 
strompelde 
nog 
een 
minuut 


stroef rond, en zette zich weer in 
voor de zaak die hem zozeer ter 
harte gaat. Het voorbeeld van 
Neeskens was een extra prikkel 
voor Nederland dat veel van 
zijn aanvankelijke voorzichtig- 
heid vergat, en door Hovenkamp 
zelfs 
nog 
een 
keer aan 
de 


gelijkmaker mocht ruiken. 
De offensieve drang werd door 
de Duitsers vijf minuten voor 
het einde letterlijk en figuurlijk 
koel 
afgestraft. 
Fischer werd 


door 
Metgod 
via 
een 


overtreding geremd in zijn weg 
naar Schrijvers. Bonhof tilde de 
bal van zeventien meter met een 
volmaakte boog over de muur 
en langs Schrijvers. Opnieuw 
een 
verschil 
van 
twee 
doelpunten 
en 
gezien 
de 


aanpassing 
aan 
de 
moeilijk- 


heden van 
het veld eigenlijk 


niets teveel voor het elftal dat 
gisteravond de meeste kwaliteit 
binnen de lijnenbracht. 


Problemenmet 


transfer 
van Mario 


öftIO DE JANEIRO -De 


1 h<Tfciliaanse sPitssPeler, Mario, 
m& zich erg ontevreden be- 


over 
zijn voetbalclub 


do iica' 
welke zijn plannen 
om naar het Mexi- 


tf«Use Monterrey te gaan. De 
viifVfer is bli*'ven steken op 
't'gduizend dollar. Monter- 


doj.b°od namelijk 150 duizend 
h0^r* terwijl America 
twee- 


tsn^erdduizend vroeg. Volgens 


sta ra2iliaanse pers zit dehals" 
logheid van America hem in 


"^ Jeit dat deze club een over- 
ej^ornst heeft met de vroegere 
<je t' va" Mario, Palmeiras, om 
:Ju helft van Ketseßp men voor 


f. W vangt door te geven aart 
*--neiras. 


Carlos Maduro en Cees 


Brundel schietkampioen 


ORANJESTAD - 
Carlos 


Maduro en Cees Brundel zijn de 
nieuwe schietkampioenen van 
Aruba op respectievelijk geweer 
liggend en standaard pistool. 


De wedstrijden in het onderdeel 
geweer liggend 
hadden 


plaats op depolitieschietbaan te 
Wela. De serie van 60 schoten in 
tweeëneenhalf 
uur tijd werd 


verschoten 
tussen 
Carlos 


Maduro, Ivan Kelie en Wiwi 
Marchena.' Carlos Maduro had 
zich goed voorbereid voor de 
wedstrijd en haalde daarbij 579 
punten. 
Wiwi Marchena had 


echter een minder goede start en 
verspeelde 
daardoor 
zijn 


kampioenstitel van vorig jaar. 
Met 572 punten behaalde hij een 
tweede 
plaats. 
Ivan 
Kelie 


draaide 
ook 
niet 
op volle 
toeren. 
Deze 
schutter moest 


zich tevreden stellen met 
de 


derdeplaats met 541 punten. 
twintig schutters namen deel 
aan de pistoolwedstrijden die in 
het 
Savaneta 
kamp 
werden 
gehouden. Dit was een record- 
aantal deelnemers, 
die onder 
slechte 
weersomstandigheden 
waarbij 
herhaalde 
malen 
vanwege 
de 
regen 
de 
wedstrijden 
onderbroken 
werden, 
toch 
nog 
met 
veel 


enthousiasme om het ere metaal 
schoten. Cees Brundel zorgde 
voor de verrassing omdat hij 
met 503 punten goud behaalde. 
Juho 
Croes 
kreeg 
met 
494 
punten zilver en Carl Wauben 
behaalde de bronzen medaille 
met 486 punten. Martijn, een 
schutter 
die in 
de toekomst 
meer van zich zal laten horen 
behaalde 
485 punten voor 
de 
vierde 
plaats, 
terwijl 
Piet 
Berkeley vijfde werd met 469 
punten. 


Sport in 
hetkort 


PARAMARIBO - De dins- 


dagavond 
gespeeld e 
volley- 


balwedstrijd 
tussen 
Sithoc 


(Curacao) 
en 
De 
Arend 


(Suriname) eindigde in een 58- 
-60 
overwinning 
voor 
de 


gastheren. 
Vanavond 
zal 
er 


gebasketbald worden 
en 
wel 


trainers-Dragons 
en 
Stibula 
tegen Sithoc. 


SYDNEY - De als tweede 
geplaatste Argentijn José-Luis 
Clerc is in de tweede ronde van 
de 
open 
tenniskampioen- 
schappen 
van 
Nieuw 
Zuid 
Wales, die in Sydney gehouden 
worden, uitgeschakeld door Tim 
Wilkinson. 
De 
19-jarige 
Amerikaan versloeg Clerc met 
6-1,6-4. 


Tony 
Roche, 
als 
twaalfde 


geplaatst, 
ging 
in 
een 


Australisch 
onderonsje 
met 


Paul Kronk ten onder: 6-7, 4-6. 
Ook 
de Australiër Phil 
Dent 


moest afscheid nemen van het 
met 175.000 dollar gedoteerde 
toernooi. 
Dent, 
die eerder de 


Pool Fikbak had teruggewezen, 
was 
de 
mindere 
van 
zijn 


landgenoot Noel Phillips: 6-4, 3- 
-6,5-7. 


WILLEMSTAD - 
Morgen 


— 
vrijdag — krijgt 
de 
be- 


stuursverandering bij de Jay- 
cees Banda Abao zijn beslag. 
Dit gebeurt in het gebouw van 
de credit union San Pedro te 
Ascension. 
De 
plechtigheid 


begintom half negen 's avonds. 


Paraguay is kanshebber bij 
Zuidam. jeugdvoetbal 


r-AYSANDY - In de Uru- 
guayese stad Paysandu is men 
druk bezig met de voorbereidin- 
gen voor het toernooi in groep B 
van 
het 
Zuidamerikaanse 
jeugdvoetbal, 
dat 
volgend 
maand januari wordt gehouden. 
De wedstrijden van 
groep A 
worden in Montevideo zelf ge- 
houden. Het toernooi dient als 
selectie voor de Zuidamerikaan- 
se deelname aan de wereldkam- 
pioenschappen-voetbal voor de 
jeugd, welke in Japan worden 
gehouden. 


Voor het op 380kilometer ten 
noordwesten 
van Montevideo 
gelegen Paysandu 
is de serie 


internationale jeugdwedstrijden 
een uitdaging. Met zijn tachtig- 
duizend inwoners wil men een 
goede beurt maken zodat de 
voorzieningen in en rond het 
stadion 
verbeterd 
worden. 
Daarin kunnen achttienduizend 
toeschouwers een plaatsvinden. 
4J zullen de teams in 
actie 
Kunnen zien van Brazilië, Para- 
guay, Chili, Colombia en Boli- 
via. 
In 
Montevideo 
komen 
tegen 
elkaar uit 
Argentinië, 
Kcuador 
Peru en het gasten- 
land zelf, Uruguay. De 


twee bestgeplaatsen van groep 
B komen 
in Montevideo uit 
tegen 
de 
twee 
best 
ge- 


plaatsten van groep A. De kam- 
pioen 
en 
sub-kampioen 
van 


Zuid-Amerika zullen dan mid- 
den 1979 in Japan aan het WK 
gaan deelnemen. 


Volgens insiders maakt Para- 
guay kans om in de finale te 
komen, 
gezien 
zijn 
goede 


prestaties tegen Argentinië (2- 
-0) en Uruguay (3-2), m<jar ook 
Chili 
zou 
kanshebber 
zijn. 
Colombia wordt door de waar- 
nemers achter de hand gehou- 
den als een mogelijke verras- 
sing. Over Brazilië wordt niet 
zoveel gepraat. 


FLAMENGO 


VERSTERKING 


UIT ARGENTINIË? 


RIO DE JANEIRO - De in 


Rio de Janeiro meest populaire 
club, Flamengo, probeert in het 
land 
van 
wereldkampioen, 


Argentinië, versterking aan te 
trekken. Flamengo is kampioen 
van Rio. 
Met 
het 
doel om 
nieuwe krachten aan te trekken, 
vertrekt begin januari trainer 
Domingo Bosco 
naar 
Argen- 


tinië. De belangstelling gaat uit 
naar een spitsspeleren een rech- 
ter-vleugel. Bosco zegt dat hij 
voor 
zijn 
versterking 
aan 


Argentinië 
denkt, 
omdat 
dit 


land op het ogenblik als voet- 
balland 
zo 
hoog staat 
aange- 


schreven. Het winnen van de 
wereld-titel is namelijk geen op 
zichzelf staand feit 
geweest, 


want men won recentelijk ook 
de Interclub-titel en men werd 
sub-kampioen 
in het toernooi 


om de Copa de Libertadores de 
America. 


LUCHTBUKS 
A-klas 
I.Sergeant-majoor 
K.W.Jans- 


sen 
324 
pnt.; 
2. Nelson Sint 


Jago 314; 3.Alberto Kelly 313; 
4.J.Sint Jago 285; ö.Hildo Coe- 
riel 264. 


B-KLAS 
l.Paco 
Marten 
288 
pnt.; 


2.Junilda Pieter 265; 
3.Andy 


Kelly 262. 


JUNIOR 
I.Marco Pieter 312 pnt.; 2.Mar- 
ton Sprang 299; 3.Francis Mar- 
ten 278; 4.Marcel Lichtenberg 
Jr. 277; ö.Cedric Marishaw 271; 
6.Eugene Lichtenberg 201. 


PISTOOL 25 M 
A-KLAS 
Ï.Nico 
Schoonderwaldt 
567 


pnt.; 
2.Jacinto Martina 
564; 


3.Majoor 
Michiel 
de Korver 


563; 4.Serg-maj. Karel Janssen 
542; ö.LouisBlanken 524. 


B-KLAS 
l.WUlem v/d Heyden 490 pnt.; 
2.Jack Franssen 486; 3.Louis 
Blanken Jr. 476; 4.Edwin de 
Bies 
471; 
s.B.Bremmer 
427; 


6.Johny Titahena 416. 


GEWEER 25 M 
Ï.Louis Cannegieter 352 pnt.; 
2.Nelson Sint 
Jago 348; 3.A. 


(De) Silonero 342; 4.Serg-maj. 
Karel Janssen 339; ö.Jacki Sint 
Jago 336. 


Marine weer goed 


vertegenwoordigd bij 


schietwedstrijden 


WILLEMSTAD - Bij 
de 


schietweóstrijden om de Sta- 
tuutbeker, zoals georganiseerd 
door de Curacaose schietbond 
werden winnaars b» de verschil- 
lende onderdelen: sergeant-ma- 
joorK.W.Janssen in de A-klas- 
se van de luchtbuksenï Paco 
Marten in de B-klasse en Marco 
Pieter 
bij 
dè 
junioren, Nico 


Schoonderwaldt op het onder- 
deel pistool 25 meter en wel in 
de A-klasse en Willem van der 
Heyden in de B-klasse daarvan 
en Louis Cannegieter op het 
onderdeel geweer op 25 meter. 
Opmerkelijk was dat de marine 
sport 
vereniging (MSV( 
Zee- 


macht in tegenstelling tot an- 
derekeren toen men nauwelijks 
met één man meedeed, in het af- 
gelopen weekeinde goed ver- 
tegenwoordigd was. Dit als ge- 
volg van de terugkeer na vier 
jaar op Curacao van ser.-majoor 
Janssen. 
Wat de wedstrijden betreft, 


wordt in het ontvangen commu- 
niqué het volgende gemeld: in 
de A-klasse en het onderdeel 
luchtbuks 
werd 
genoemde 


serg.-maj. Janssen, die vroeger 
geweer-kampioen van Curacao 
was, winnaar met 324 punten 
gevolg door Nelson Sint Jago, 
die tien punten minder haalde, 
terwijl Alberto Kelly op de der- 
de plaats eindigde. In 
de B- 


klasse kwam Paco Marten aan 
288 punten enrevancheerde zich 
daarmee tegen Junilda Pieter, 
die niet verder kwam dan 265 
punten. Andy Kelly werd derde 
. met 262 punten. Bij de Junioren 


schoot Marco Pieter een totaal 
van 312 punten bijeen en be- 
wees daarmee, dat hij inderdaad 
kampioen van Curacao is. Hij 
kwam zelfs hoger dan het ge- 
middelde van sommige A- en B- 
klasse-schutters. 
Nelson 


Sprang eindigde als tweede met 
299 punten; 
Francis 
Marten 


kwam goed voor de dag op zijn 
eerste wedstrijd en werd derde. 
Deze 
wedstrijden werden 
ge- 


houden in het Shell Werkne- 
mers recreatie centrum. 


Op 
de banen van Rust 
en 


P-urgh werden de andere 2 meter 
nummers afgewerkt. Onder de 
deelnemers 
bevonden 
zich 


negen leden van de Zeemacht. 
In schutterskringen is men dan 
ook blij dat ser.-maj. Janssen 
terug is op Curacao. Op het pis- 
tool no in de A-klasse werd de 
vroegere militair kampioen van 
- Nederland, 
Schoonderwaldt, 


- 


winnaar, maar zijn voorsprong 
op n0.2 was niet meer dan drie 
punten; tweede werd namelijk 
Jacinto Martina, terwijl majoor 
Michel deKorver op vier punten 
achter 
de winnaar uitkwam. 


Laatstgenoemde is 
kampioen 


van Curacao. Vierde werd serg.- 
maj. 
Janssen. In de B-klasse 


werd Willem van der Heysen 
van de MSV met 490 punten 


winnaar 
vóór 
Jack 
Fransen 


(MSV) met 486 en Louis Blan- 
ken Jr., die voor het eerst aan 
een belangrijke wedstrijd deel- 
nam en met 476punten de derde 
plaats greep. Het nummer ge- 
weer 25 meter werd gewonnen 
door Louis Cannegieter met 352 
punten, 
maar 
hij 
moest fel 


strijd leveren met Nelson Sint 
Jago, die voor het eerst aan een 
belangrijke schietwedstrijd op 
dit nummer deelnam en meteen 
tweede werd met 348 punten. 
De derde plaats was voor A. de 
Silonero met 342 punten, terwijl 
serg.-maj. Janssen vierde werd 
met 339pnt. 


De einduitslag was alsvolgt. 


Finale van 


volley-comp. 


WILLEMSTAD - 
De 
competitie van 
de Curacaose 


volleybalbond krijgt 
vrijdag- 


avond officieel zijn slot met een 
feestelijk 
samenzijn 
in Hoffi 


Joonchi aan de Montilonesweg. 
Bij die gelegenheid worden de 
prijzen voor de kampioenen en 
sub-kampioenen 
in 
de 
ver- 


schillende afdelingenuitgereikt. 
Een en ander begint om half 
tien. 


AMIGOE 


De 
Ontvanger 
van 
het 
Eilandgebied 


Curacao maakt 
hierbij bekend dat de 


loketten van zijn kantoren en die van de 
Girodienst voor het publiek 


GESLOTEN ZULLEN ZIJN 


vanaf 13.00 uurop: 


vrijdag 22 december 1978 en 
vrijdag 29 december 1978 


Afd. P.R. 


De Ontvanger, voornoemd, 
G.H.U. Leonora 


EOTUM 
_ 


D___W* *v_________________hVV____________nam 
w____>___b' 
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_______■ 
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In verband met verdere uitbreiding hebben wij plaats voor: 


Enige VROUWELIJKE KRACHTEN 


in het bezit van H.A.V.O.- en Typediploma. 


Een VROUWELIJKEKRACHT 


met M.A.V.0.-diploma om opgeleid te worden tot ponstypiste/ 
operator. 
Voor dezefunktie is type-ervaring een vereiste. 


Een MANNELIJKE KRACHT 


in het bezit van het H.AVO.-diploma met enige kantoorervaring. 


Een MANNELIJKE of VROUWELIJKEKRACHT 
in het bezit van Praktijk Diploma Boekhouding. 
Uw schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan: De Direktie van Fatum/De Nederlanden 
van 1845 Pietermaai 19— Postbus 226 Curacao N.A. 
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f DOE MEE METV DE KERSTPUZZËT 
VAN MORRIS E. CURIEL &SONS INC. 


Gedurende 10 achtereenvolgende dagen verschijnen 10 adverten- 
ties met afbeeldingen van flessen en etiketten 
WAT U MOET DOEN IS HEEL EENVOUDIG!!! 
U dient de advertenties uit te knippen en de etiketten op de bij- 
behorende flessen te plakken en uw inzending op te sturen naar 
Morris E. Curiel & Sons Inc.- Lindbergweg 32. 
, 


De 12 winnaars ontvangen een assortiment van 10 flessen van elk 
merk. Bij meerdere goede inzendingen beslist het lot. Ons perso- 
neel is van deelname aan deze puzzel uitgesloten. 


Inzendingen uiterlijk 27 december 


. 
Bekendmaking winnaars 28 december. 


" - * 
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Carter iets minder bij loonvorming in de VS 


WASHINGTON - De rege- 


ring-Carter 
heeft 
de 


richtlijnen voor 
de beheersing 


van lonen verzacht. De aanbe- 
volen 
maximale 
loonstijging 


van zeven procent in 1979 wordt 
gehandhaafd, maar buiten deze 
loonsverhoging 
om 
mogen 


hogere uitkeringen bij ziekte en 
ouderdom 
worden 
bedongen. 


Ook wordt de verhoging van het 
minimumloon en prijzen meege- 
deeld. 


De richtlijnen voor prijzen en 


winsten zijn strenger geworden. 
In Washington wordt vermoed 
dat president 
Carter hiermee 


tegemoet wil komen aan de vak- 
bonden. Vandaag namelijk zal 


de twee miljoen leden tellende 
machtige 
Teamsters 
Union 


(wegtransport) 
haar looneisen 


op 
tafel 
leggen. 
Algemeen 


wordt dit als een krachtproef 
gezien voor het anti-inflatiebe- 
leidvan deregering-Carter. 


Het minimumloon zal met in- 


gang van januari worden ver- 
hoogd van 2,65 tot 2.90 dollar 
per uur. Deze verhoging wordt 
buiten de vorm van zeven pro- 
cent gelaten. De prijzen mogen 
volgend jaarmet maximaal 5,75 
procent 
stijgen, 
zo luidde de 


richtlijn. Maar het automatisch 
handhaven van 
het winstpeil 


van 
1978 
wordt 
voor 
het 


komende jaar uitgesloten. De 


Amerikaanse 
maatschappijen 


moeten hun winstgroei nu 
af- 


stemmen op de vergroting van 
de 
omzet. Dit komt, volgens 


waarnemers, neer op een maxi- 
male winststijging van 
onge- 


veer zes procent. 


De nieuwerichtlijnen doeneen 


beroep 
op 
de „vrije 
sector" 


(doktoren, 
tandartsen, 
advo- 


katen) om hun salaris met niet 
meer dan 6,5 procent te laten 
stijgen. Noch van de vakbon- 
den, noch van werkgevers kon 
woensdag al een eerste reactie 
worden verkregen. 
Het hoofd 


van de presidentiele adviesraad 
voor 
lonen en prijzen, Barry 


Bosworth, deelde dinsdag mcc 


te 
hopen 
dat 
de 
Teamsters 


Union binnen 
de aangegeven, 


vrijwilligegrenzen zal blijven. 


JAKARTA — 
Luitenant 


generaal 
Siswaji, 
vroeger 


plaatsvervangend hoofd van de 
politie in Indonesië, is wegens 
corruptie 
tot 
acht 
jaar 


gevangenisstraf 
en 
zeven 


miljoenrupiah boete subsidair5 
maanden 
gevangenisstraf 


'veroordeeld. Hij 
is met 
drie 


anderen schuldig bevonden aan 
verduistering van 4,8 miljard 
rupiah uit politiefondsen. 


BEIROET - 
De Libanese 


minister 
van 
Buitenlandse 
Zaken 
en 
Defensie 
Fouad 
Boutros heeft woensdag tijdens 
de ministerraad laten weten dat 
hij aftreedt 
als minister van 


Defensie. 
Hij 
wil 
zich 
uit- 


sluitend gaan toeleggen op het 
ministerie 
van 
Buitenlandse 
Zaken. 


E 


Problemen met Uw: 
— verlichting 
— airco ofkoelunits 
— computer 
— t.v. 


■ 
_■ 
__■ 
_■ 
_■ 
___■— zakenpand 


als 
gevolg 
van 
het 
wegvallen 
van 
de 


elektriciteit: 
Los ze op met Uw eigen generator. 


Verdereinformaties te verkrijgen bij: 
PAUWELS TRAFO SERVICE N.V. 


Vrije Zone 
Telefoon: 13345 
Tlx: 1051 PAWLS NA 


PAUWELS IS POWER, ENERGY IS OUR BUSINESS 


B_«_«_«__-:_S3_M_____s____-__S__s 
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Merry Christmas to our 
g 


g 
wonderful patrons. 
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I 
HAPPY 1979 


* 
I 
,n 
St 
Haveyour 
g 


KM ASDINNER 
I| 


Restaurant 


S 
I 
| 
TROCADERO 
Jj 


I 
X 
[ 
Specializing in Seafood S 
L 


Nassaustraat 
g 


Tel. 1210-1756 
g 
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Paradijs - Enniagebouw - Dakota 
g 


Shopping Paradise - Awacan - Boulevard Commercial Center 
g 


f 
I/fl/ten 
| 


1 
Prettige Kerstdagen 
I 


| 
*?£/2 Voorspoedig 1979 
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RESTAURANT 
1 
NN 


'ASM 
invitesyoufor your Noel dinner 
|s^V\s 
i^| 
MENUDENOEL 1978 
i^^ 
*5£I 
consomme de tortue 
INjlg 


Zrg 
I aweprofiterollesfarcies auJoie gras 
lf«S 


SB 
’,« petites langoustes deMiami 
I&m 


Wflffi \ 
en brioche, sauce aux truffes 
I grófjjffl 


aufromagefrais et a la menthe 


||J 
8§ |s 
We are open for Lunch and dinner on 25th 


Pllffl 
Jacketsrequired for dinner. 
liilP^E 
For reservations call4544 
8§ K§ U|^ 
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ARUBAN DAILY 
> 


ENTERTAINMENT 
' 


BEST ;&?_;! STEAK I EVER TASTED! 


Steakhouse Cattle Baron 


'.*]^o^-' 
On Mondays closed. 


DAKOTA SHOPPINGPARADISE 


FORRESERVATIONS CALL 2977/2202/2203 
if 
« 
1 


Aruba Sheraton , 
i-jf*^ 
, 
. 
. 
c©_*a***@ 
) 


Hotel & Casino 
Im» 
] 
» 


KENNY COLMAN f 
«geomm^j j 


Dec. 27— Jan. 17 
nightly from 11 p.m. till 3am I 


v 
Get down and swing tothe 


ShOWtlme: 
n 
wild, deliriously happy disco 
|| 


beat! Jacketsrequired. 
f 
8.30 - 11.30 p.m. 
Friday and Saturday Nights 


v 


g„ 
w ff STORIA i 
Iridav night is 
.#*■ 
_" . 
, genuine Chinese 


CAR7B,n!^?nARN'VAL 
1 food & internatio- 
-7:30 till 9:30 p.m. - , 


poolside 
nal dishes in the : 


" Tantalizing 8.8.Q. 
J Center Of 


* The Jump«-»g Jewels Steelband 
C arl Mir-nlac 


" Spectacular Carnival Parade 
°dn 'MlCOldb 


* Bongo Board Show 
Telephone 5132 


RIJSTTAFEL 


DE LEKKERSTE GERECHTEN ZIJN VAN MOESJE NAGELE 


ONZE INDISCHE KOKKIE 


FLOATING RESTAURANT BALI 


TEL. 2131 OF 3006 


Open dagelijks van 12a.m.t/m. 11 p.m. 
P 


en zondags van 4 p.m. tot 11 p.m. 


f9-^u9s-^9^*^^r-i_\ 
Americana Aruba *» 
J^^\L 
J'y ' 


%," 
Hotel & Casino 
"v 


* 
*\ 
__^X'll It UU sj* fl 
STELLARIS - GOURMET 
\^my^^\^7r-^ir^**<9^ 
DINNERSHOW 


*■ 
".-„ 
SPECIAL DISCOUNT PRICE 
il 
Kisiorante Italian.» 
% 
, N 


f"r ÏSSÏJS" 1 
charge byPpPresenting this coupon 


_. Ll 
o 
v I'u 
? 
to the Headwaiter when seated 
«I the Bas. Run Beach Hotel 
For reservation ca|l: 4500 


COMING SOON! 
1 
ERNIE FIELDS 


BK. SURPRISES 
showtime: 9.00 pm 
|i 
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M ttfc» 
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n 
beach hotel 
f 
ffflV 


tor ilie ultimate in 
~ 
HJ 
f 
lICINIA ILINO 
H«J 


uooil cuisine 
v 
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Vm PARROT ROOM 
I RIN( 
11Wll RK *\N 
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Kt^ JClfSlJEÜIIS 1VESA 
il-t-I-^llJMt 
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Open: 12.30 -15.00 and 19.00 23.30 


(at night jacketrequired). On Sundays closed 


boulevard theatre jj DRIVE-IN , 


December 21 
December 21 


at 8.30 p.m. 
* 
at 8.30p.m. 
j 


l^P^ 
"SEVEN MEN 
d 


rfejtóflH^ 
' 
ARMY" 
\ 


Cnticaitaycondecorado 
arrttg-intey magistral ' 


v 


MkHRTHUR 
**—" 
J 
Bfeiwr*lß«baUa 
2, 
i 
' ":' 
"" 
4 i 
INENGLISH 


ENGLISH— SPANISH 
" 


SUBTITLES 
WAR-MOVIE 


y 
LIFE —STORY , 
ENTRANCE: FLS 2,00 


ENTRANCE: FLS. 5,00 
ADMISSION: 18 YRS. 
ADMISSION: 14YRS. 
3^ 
■ 
■ 
*- 
~rr 
~J*ir 
ar 
■ 
_» r- 
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The 
<-&- 


Oranjestad. Aruba 
[yvCAA^Sr*- Cxl**-**^/ 


has vacanciesfor the following positions: 


one qualified and experienced night audit< 
one front desk clerk 
one security guard. 
Please applyin person to Mr. Rene IMieuwkerk 
phone3000. 


IBERDA 


N.V. 
1 


Koranstraat 7 
Telefon 81058 g 


Boso empresa Rapido Dinamico Ant. N.V. 
£$ 
IK 
E expertonan den 
f//ffi^ 
boramento di i/llr^ 1 
Poos, ta desea 
t"N» 


# 
m % 


tur su kliëntenan mm ;'^Ar 8 
iPueblo di 
% « 
k 


Korsow iAnüyas 
1 


en general 
* A' 


Nan pasa vn ' 


*mL%m 
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r BONPASKU 
# 
| 


j* 
iunl979 
jf ' 


1 


Syendidichai 


W%* j 
jj! 


Prosperidad 
f 
m.I 


/" 
"De Tempel" 
N 


ta anuncia eu durante luna di December e 
siguiente oranan lo tin presentashon di e 
show 
imnoES op cunncno 


Djadomingo 24 dec. 2 showi.e. 
10.00 amy 
12.00 merdia 


Djaluna 
25 dec. 
lono tin show 


Djamars 
26 dec. 
5 showi.e. 
3.00 pm — 4.00pm 
6.00 pm — 7.00 pm y 
8.00 pm 


Djadomingo 31 dec. 
2 showi.e. 
-jo.oo am y 
12.00 merdia 


Tur otro dia lo tin show na oranan 
normal, es decir: 


I.oopm 
3.00 pm 


7.00 pm 
8.00 pm 


Tur merdia 12.00 promé eu e show di 
1.00 pm lo tin vn kaarchi pa koffie/ 
softdrink yun hotdog/ 
J_______WBBÊ^ 


croquette of pastechi. 


Djamars 26 di december, na 
8.00 pm, lo tin vn presenta- 
shon 
di 
"Nos 
Legria 
y 
I 


Sterling Isenia cv su pareja", 
promé cv c show. 
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AMIGOE 
8 


voor de publiciteit kon worden 
vrijgegeven. 


De Abvo heeft verder ookeen 


telegram 
gezonden 
aan 
de 


centraleregering om dekwestie 
van de gratificaties af te ronden 
vóór heteind van het jaar. Zoals 


bekend 
hebben 
diverse 


diensten 
en departementen na 


de actie van de luchtverkeers- 
leiders het vorig jaar, verzocht 
om 
een 
gratificatie vanwege 


gelijke omstandigheden bij de 
diverse diensten. 


Naar de heer Scoop vertelde 


heeft deAbvo besloteneen meer 
militante houding aan te nemen 
dantotvoor kort het gevalwas, 
en zullen de 
17 dienstgroepen 


elkaar in alle gevallen steunen. 
Dit 
is 
besloten tijdens 
een 


vergadering 
de 
vorige 
week 


woensdag. 


MrHellmund: vrijlaten Tgeenklassejustitie 


Rechter vindt drietal "even schuldig" 


Zestig weken voor 
horlogesdiefstal 


WILLEMSTAD - Het was 


ten bad dream en ik had het 
"tooit gedaan als in niet onder 
invloed 
was 
geweest van 


medicijnen en alcohol zei D.T. 
Woensdag 
tijdens 
de 


"■ 
■ 
ehandeling van 
de horloges 


"Üefstalzaak uit het depot van 
""Wocargo. 
Rechter 
mr 
H. 


Every haakte hierop in met de 
opmerking dat hij beter van een 
"tightmare kon spreken. 


Bad dream of night mare de 


"rechter was ervan overtuigd dat 
beklaagde T. net als de broers 


"***>"L. en J.L. heel goedvoor hun 
■ 
laden verantwoordelijk konden 


Worden gesteld. Hij vond het 
drietaleven schuldigen had niet 
Veel moeite met hetVonnis, dat 
bij direct na debehandeling van 
de zaak uitsprak. Het luidde 
Voor 
alledrie twintig 
weken 


Waarvan zes voorwaardelijkmet 
aftrek van voorarrest. Officier 
"u* H.M Vos had zes maanden 
Seeist. Beklaagde T. dieopvrije 
Voeten was, werd op verzoek 
v«n 
de 
officier 
onmiddelijk 


Bevangen genomen. De broersL 
"hadden er al zon anderhalve 
"laand voorarrest op zitten. 


De driemannen haddenbegin 


November 
enkele 
kisten 


■ 
kostbare horloges uithet depot 


Aerocargo 
gestolen, 


"olgens debroers gingheteerst 
o|n 1kist maarT. had gevraagd 
°in nog 2 kisten waarvoor hij 
dan samen duizend dollar zou 
jj-Halen. De inhoud was meer 
*-**n 
tienduizend 
gulden 


Waard. In de opbrengst van de 
Verkoop 
van 
de 
horloges 


gouden de broers ook meedelen. 
T. had die bewuste avond weer 
tens in het casino gespeeld en 
Was 
aan 
de winnende hand. 


*olgens hem had hij niet in de 
toten gehad dat zijn standaard 
'frankje" hete thee met citroen" 
Was 
verwisseld 
voor 


ten rumcoke. Normaal zou hij 
bet niet hebben opgedronken, 
""■ 
■ 
aar minstens vijf artsen hem 


alcohol haddenverboden omdat 
'tij valium gebruikte. In zijn 
"overwinningsroes, aldus T, had 
"tij toch derumcoke gedronken 


daarna nog meer. Volgens mr 


ttellmund 
schenkt 
men 
in 


"lino's aan winnende spelers 
""coholische dranken om hun 
tencentratie teverminderen. En 
°*at was hetT. ookgebeurd. 


WILLEMSTAD 
___. 
De 


binnenstad van Puruia was ook 
dinsdagavond 
weer 


~kerstdruk" ais gevolg van de 
aangebrachte versiering en het 
optreden van muziekgroepen op 
het Wühelminaplein. 
Ditmaal 


maren Los 
Caramelos 
en 
de 


aguinaldosgroep 
Lo 
mas 


moderno aan de beurt. Bij de 
foto de aguinaldosgroep in ac- 
tie. 


KLASSEJUSTITIE 


Dat T al die tijd op vrije 
v°eten was geweest, had aldus 
fdvocaat mr J. Hellmund niets 


maken 
met 
de 
klassejustitie" 
waarover 


Ijdele media het haddengehad. 


»" in de gevangenis laten was 
v°lgens 
hem 
onver- 


antwoordelijk geweest. In het 
jteval van zijn cliënt zou het 
best eens funest hebben kunnen 


Net zoals 
met die 


■ 
^jnerikaan die onlangs dood in 
*JJn 
cel 
was 
aangetroffen. 
volgens depsychiater, aldus de 
advocaat, zoekt mijn cliënt in 
*Jn onderbewuste de dood. Hij 
"^ng verder uitgebreid in op het 


van deT. die na een 
a,ito-ongeluk 
en 
een 


""-aisonziekte (verschijnselen die 


duiker vertoont als hij diep 
r 
gegaan 
en 
te vlug 
weer 
D°Venkomt) 
epileptische 


"Aanvallen zou hebben gekregen 
1511 niet 
meer in staat zou zijn 
!*n in de VS begonnen studiein 
jk psychologie voort te zetten. 
f****j bracht dit allemaal 
naar 


"ren om aan te tonen dat 


client niet was vrij gelaten 


olödat hij T heette maar omdat 
_* er medische redenen waren. 
f°k daarom was hij tegen het 
**-"ugzenden van zijn cliënt naar 
r| gevangenis. Zijn cliënt had 


nodig en als de 
"tehter het nodig vond dat hij 


moest worden dan 


P^est 
dat in 
een 
adekwate 


gebeuren. 


Waarschijnlijk 
doelde 
de 


j^vocaat op de dr Capriles 
j^'niek. Hij wilde ook nog een 
"chychiatrisch rapport, maar 
:*""" 
werd 
door 
de 
rechter 
bewezen. 


SCHERMEN 
PjJwicier 
r vTü^^va^^ffl 
?ening dat het best waar kon 
?jjj dat T. behandeling nodig 
j*dmaar dat hij dat dan al een 
j le tijd moest weten. Nu de 
l eiging 
van 
de 
gevangenis 


|vlftaat* gaat hij ineens met 
[TJjandeling 
schermen. 
Ook 
jbter Every scheen niet erg 
jftilfr flr 
indruk 
van 
de 


psychische gesteldheid van 
T 


die op 
de 
zitting een zeer 


evenwichtige indruk 
maakte, 


beleefd maar arrogant 
op zijn 


vragen antwoordde en zich er 
niet 
voor 
schaamde 
in 
het 


openbaar 
het 
trieste 


concentratiekampverleden 
van 


zijn moeder aan te voeren als 
nogeen reden waarom hij niet in 
de gevangenis thuis 
hoorde. 


Want dat zou te veel voor haar 
zijn. 


BEZWEKEN 


Meer onder de indruk scheen 


de rechter van de motieven die 
door mevrouw mr Bakhuis naar 
voren 
werden 
gebracht. 
Zij 


verdedigdeeen van de broers L. 
die 
in 
grote 
financiële 


moeilijkheden 
was 
gekomen, 


ondermeer wegens ziekte van 
vrouw en schoonzus en die voor 
de verleiding 
de waardevolle 


horloges mee te nemen 
was 


bezweken. 
Hij 
had ruiterlijk 


toegegeven dat hij het gedaan 
had en 
beriep zich niet op 


dronkenschap, terwijl hij toch 
ook wel het een en ander op 
moet hebben gehad. Ook 
de 


tweede 
broer 
was 
voor 
de 


verleiding bezweken omdat hij 
de moeders van zes kinderen 
allimentatie moest geven en zelf 
geen geld - hij was ambtenaar 
in handen kreeg. Volgens zijn 
advocaat mr W.J. Knoppel was 


het feit dat deze man ontslag 
had gekregen al een straf op 
zich, niet alleen voor hem maar 
voor zijn hele familie die het nu 
zonder 
zijn 
financiële 
steun 


moesten zien te doen. 


Rechterinstrafmotivatie: 


Kapingsreden doet 


aan ernst niets af 


WILLEMSTAD - Door te 


handelenzoals hij deed, heeft de 
kaper bewust het leven 
van 


meer dan honderd mensen in 
ernstig gevaar gebracht. Dit zei 
rechter mr H. Every woensdag 
in demotivering van het vonnis 
van 
zeven 
jaar voor 
de 


jongeman die in Colombia een 
vliegtuig van een binnenlandse 
lijn had gekaapt dat door hem 
gedwongen werd 
eerst 
naar 


Aruba en daarna naar Curacao 
te vliegen. Hij had het plan van 
dekaping opgevat om geld af te 
dwingen. 
Dit 
geld 
zou 
hij 


gebruiken voor een studie in de 
medicijnen en om zijnmoeder te 
helpen. 
Rechter 
Every 
zei 


verder dat het wel waar mocht 
zijn 
dat 
de 
jongeman geen 


politieke 
doelstellingen 


nastreefde, maar dekaping om 
zuiver 
persoonlijke 
redenen 


uitvoerde, 
dat 
deed 
echter 


volgens hem aan het feit niets 
af. Volgens de rechter was de 
opgelegde 
straf" 
zodanig 


bepaald 
dat 
de 
kaper 


ruimschoots de gelegenheid zal 
worden geboden te leren zijn 
eigen belang na 
te 
streven 


zonder verontachtzaming van 
het welzijn van anderen". De 
rechter zei ook dat binnen het 


raam 
van 
de 
realiseerbare 
mogelijkheden alles gedaan zal 
worden 
om 
het 
beklaagde 


mogelijk 
te 
maken 
zijn 


studiezin verder te ontplooien. 


Als hij zich goed zou gedragen 
zou hij, aldus derechter, reeds 
binnen 
vier 
jaar 
en 
acht 


maanden op vrije voeten kun- 
nen 
komen. 
"Door 
het 


aanvaarden van geboden hulp 
en metinspanning van zijnkant 
kunnen 
zijn prestaties 
in de 


komende 
jaren ook 
dienstig 


worden gemaakt aan de door 
hem 
kennelijk 
zo 
begeerde 


lotsverbetering van zichzelf en 
de zijnen". Tot zover rechter 
Every. 


TeleCuracao 


reportage 


LTU-ICT 


WILLEMSTAD 
- 


TeleCuracao komt vanavond 


na het nieuws van 8 uur met een 
45-minuten durende reportage 
over 
de 
LTU-ICT 
affaire. 


Ernest Willems, Irvin Legrand 
en 
Rudolf 
Spoor 
zijn 
voor 


TeleCuracao 
naar 
Duitsland 


gereisd waar ze tien dagen lang 
in deze materie zijn gedoken. 
Verschillende 
Duitse 


autoriteiten op dit gebied zijn 
door hun geïnterviewd, terwijl 
het. team ook de eerste reis naar 
de Antillen heeft meegemaakt. 
In 
de 
TeleCuracao-reportage 


komen 
eveneens 
gesprekken 


met lokale mensen voor die op 
de een of andere manier iets te 
maken hebben 
met de LTU- 


ICT-zaak en het toerisme in het 
algemeen. 


Rudolf Spoor 


in Interview 


WILLEMSTAD. - 
In het 


Radio 
Hoyer II 
programma 


Interview hebben Anneke van 
Arkel en Jacques Visser met 
NOS-regisseur Rudolf 
Spoor 


een 
gesprek. Dit 
programma 


wordt uitgezondenvan tien over 
negen tot tien uurzaterdagmor- 
gen. 
Kleuren tv op 
Al. Luis Brion 


WILLEMSTAD - Bij 
ge- 


legenheid van 
het ingebruik- 


stellen van een beslotenkleuren 
tv-circuit 
op 
de 
ferryboot, 


Almirante Luis 
Brion, wordt 


zaterdag het glas geheven door 
de directie van Ferrys del Cari- 
be S.A. en Carrasam CA. het 
tv-circuit is bedoeld voor de 
ontspanning van de passagiers 
aan boord van de veerboot. De 
partij begint om acht uur en 
duurttot tien uur. 


Jongenberoofd 


WILLEMSTAD - 
Een 


dertienjarige jongen heeft zijn 
plan om kleren te kopen niet 
kunnen volvoeren. 
Twee 


hem onbekende jongelui hebben 
hem namelijk beroofd van zijn 
bankbiljetvan honderd gulden. 


Winkels open 


op zondag a.s. 


WILLEMSTAD - 
In 


verband met de komst van het 
toeristenschip 
Jupiter 
op 


zondag 
24 
december 
1978 


hebben het departement van 
Economische Zaken 
en het 


departement van Sociale Zaken 
en Arbeid vergunning verleend 
aan 
de 
winkels 
in 
het 


stadsdistrict om op die dag 
open te zijn en overwerk te doen 
verrichten 
van 
negen 
uur 


's morgens tot één uur 's mid- 
dags. 


De bus had kinderen uit de 


dorpen opgehaald, om hen naar 
school 
in 
San 
Estaban 
te 


brengen. 


Volgens 
getuigen 
hadden 
kinderen 
de 
chauffeur 


gewaarschuwd 
dat 
de 
trein 


eraan kwam, maar dechauffeur 
zou hebben gezegd: „Maak je 
geen zorgen. Wij hebben de 
tijd". Door de botsing met de 
locomotief werd debus in drieën 
gereten. Een deel werd honderd 
meter meegesleurd. Het is het 
derde ongeluk met treinen 
in 


een week. Vorige week vrijdag 
kwamen 
14 mensen 
om 
en 


werdener twintig gewondbij de 
treinontsporing te Manzares en 
bij 
een 
botsing 
tussen twee 


goederentreinen 
bij 
Murcia 


werden 
dinsdag 
twee 


machinisten 
gedood 
en twee 


andere 
spoorwegmensen 


gewond. 


Volgens 
latere 
gegevens 


zouden er definitief 
20 doden 
zijn, 
14 
gewonden 
in 
zeer 


ernstige toestand en 30 ernstig 
gewonden en 16licht gewonden. 


In Campo-zaak 


Zes maanden voor 


beide beklaagden 


WILLEMSTAD - J.s. die 


een man die "Chicken" wordt 
genoemd op 28 juli in Campo 
met een mes had gestoken heeft 
woensdag 
zes 
maanden 
gevangenisstraf gekregen. Een 
van de mannen die wraak had 
genomen op J.S.kreeg hiervoor 
ook zes maanden. Tegen S. was 
tien maandengeëist en tegen de 
wraaknemer S.G: zes maanden, 
waarvan drie voorwaardelijk! 
Rechter mr H.C. Every die het 
vonnis 
van mr 
J.M. 
Saleh 
voorlas, dacht kennelijk even 
aan een 
vergissing want hij 


keek nog eens goed. Maar het 
stond er echt: zes maandenvoor 
beide beklaagden. Waarop hij 
opmerkte dat de rechter tot 
eenzelfde 
straf 
moet 
zijn 
gekomen, omdat zij "broeders" 
in 
dezelfde 
strijd 
waren 
geweest. 


Open house in 


Ascencion op 


tweede Kerstdag 


WILLEMSTAD - 
Op 


tweede Kerstdag wordt in het 
vormingscentrum 
Ascencion 


een extra open house gehouden. 
Medewerking 
wordt 
verleend 
door Grupo Mangusa, maar ook 
door een zanggroep, terwijl er 
eveneens een kleine kunstmarkt 
zal zijn met Egberdienvan Ros- 
sum 
en 
anderen. 
Het 
open 


house is van tien tot twaalf uur; 
om tien uur begint een korte 
kapeldienst onder leiding van 
dominee 
E.J.Bal jet. 
Deze 


dienst duurttot half elf. 


Hetweer 


WILLEMSTAD. 
- 
Weersverwachting 
geldig 


tot morgenmiddag 12 uur: 
Licht tot half bewolkt met 
enkele plaatselijke 
buien. 


Matige, overdag af en toe 
vrij 
krachtige 
oostelijke 


wind. 


Weersoverzicht: 
Door 


aanhouden 
de toevoer van 
vochtige 


onstabiele lucht in de on- 
derste luchtlagen, zullen er 
de komende 24 uur nog 
steeds enkele plaatselijke 
buien 
tot 
ontwikkeling 


kunnenkomen. 


In verkeer3 
gewonden 


WILLEMSTAD - In 
het 


Curacaose 
verkeer 
vielen 


woensdag drie gewonden. Twee 
van 
hen 
moesten 
in 
het 


ziekenhuis worden opgenomen. 


De politie handelde in totaal 
tien ongevallen af. De direct 
aangerichte 
materiele 
schade 


wordt geschat opruim elf mille. 


Een 64-jarige dame werdrond 


zeven uur 's avonds bij het 
oversteken van de rijbaan te 
Gasparito aangereden door een 
personenauto. 
De 
dame liep 


enige fracturen op en werd met 
deambulancenaar het hospitaal 
vervoerd en daar opgenomen. 


's Morgens rond acht uurdeed 
zich op de Dr Maalweg een 
aanrijding 
voor 
doordat een 


bestuurster 
van 
een 
personenauto plotseling moest 
uitwijken en van de rijbaan 
afreed. De auto reed toen tegen 
een verkeersbord op en tegen 
een 
stilstaande 
auto. 
De 
bestuurster 
raakte 
zodanig 


gewond dat zij in hetziekenhuis 
moest worden opgenomen; de 
bestuurder van de aangereden 
auto kon na behandeld te zijn 
naar 
huis 
terugkeren. 
De 


blikschade 
bedroeg 
7100 


gulden. 


Wijziging AOV 


-AWW-wet 


voorgesteld 


WILLEMSTAD - 
By 
de 
staten is het ontwerp ingediend 
tot wijziging van de Algemene 
ouderdomsverzekering 
en 
de 
Algemene weduwen- en wezen- 
verzekering. 
De 
verandering 


houdt 
in, dat het maximum 
bedrag 
van 
de 
zogenaamde 
glijdende 
schaal 
verhoogd 
wordtvan 4200 tot 5900 gulden. 
Dit biedtde mogelijkheid, aldus 
de toelichting, om de premie- 
druk op de verzekerden, van wie 
de premie bij wege van aanslag 
wordt 
geheven, 
enigszins 
te 
matigen. Het betreft verzeker- 
don die 
een 
zuiver inkomen 
hebben tussen de drieduizend 
gulden en 5900 gulden. Ook wil 
de regering de administratieve 
boete 
verhogen van vijf tot 
vijftien 
gulden, 
zodat 
meer 
coördinatie wordt bereikt met 
de loonbelasting. Tot zover de 
toelichting. 


Partij horloges 


gestolen 


WILLEMSTAD - 
Bij 
de 


recherche 
is aangifte gedaan 


van 
diefstal 
van 
een 
groot 


aantal horloges. Een paar dozen 
met 
deze 
horloges 
stonden 


opgeslagen in het magazijn van 
een 
luchttransportbedrijf 
te 


Hato. Zij bleken opengebroken 
te zijn. 


POLITIE 


De politiebond 
NAPB heeft 


ook een telegram gezonden aan 
de centraleregering waarin ver- 
zocht wordt om een gratificatie 
voor het politiekorps op alle zes 
de 
eilanden 
vanwege 
de 


werkzaamheden die zijn uit- 
gevoerd in het afgelopen jaar. 
De 
heer 
C. 
Sprockel, 


commissaris 
van 
de bond, , 


vertelde 
de 
Amigoe 
dat 


slechts 
een 
gering 
aantal 
willekeurig 
gekozen 
politie- 


ambtenaren 
in 
aanmerking 


komen voor een gratificatie aan 
het 
eind van het 
jaar dat 


overeenkomst met een maand 
salaris. 
"Wii 
krijgen 
helemaal 
geen gevarenpremie uitbetaald", 
dus is hetrechtvaardig dat wij 
op zn minst 
een gratificatie 


krijgen", 
zo 
vond 
de 
heer 


Sprockel. Hij vertelde datreeds 
een aantal- politie-ambtenaren 


de toegewezen gratificatie uit 
protest 
hebben 
geweigerd en 


ook de mening delen dat het 
helekorps een gratificatie moet 
ontvangen. De NAPB wil vóór 
morgen een antwoord hierover 
ontvangen terwijl de voorzitter 
Van Windt 
vanmorgen naar 


Aruba reisde om het een en 
ander 
te 
bespreken. 
Zoals 


bekend 
heeft 
de politiebond 


Aruba ernstige kritiek geleverd 
op het hoofdbestuur van de 
bonden., dat gevormd wordtuit 
bestuursvertegenwoordigers 
van alle zes eilanden. De Heer 
Sprockel kon niet vertellen wat 
de beslissing zou zijn als er geen 
antwoordkwam van deregering 
maar zei dat een actie van het 
politipersoneel in ieder geval 
gezamenlijk 
zou 
worden 


gevoerdop alle zes deeilanden. 


De 
cao-onderhandelingen 


tussen de Shell en de PWFC 
zijn 
gisteravond 
definitief 


afgesloten. 
Op 
het 
aceoord 


bestondnog een embargo totdat 
de ledenvergadering zich heeft 
uitgesprokenhierover. 


Het 
is 
eigenlijk 
ietwat 


onduidelijk hoe nu precies de 
stand van 
zaken is met de 


limonadevoorziening. Sommige 
verkopers wekken deindrukdat 
er infeite nietsaan dehandis en 
datdelimonadeverkoop opvolle 
toeren loopt. 


Daar staat weer tegenover dat 


Zuikertuintje bv beweert graag 
te willen verkopen, wat echter 
onmogelijk 
gemaakt 
zou 


worden omdat de fabrikanten 
niet 
leveren. 
Een 
van 
de 


limonadeverkopers zei dat hij 
helemaal geen problemen zag en 
niet van plan was watvoor actie 
danook te ondernemen. Hij had 
gehoord 
dat 
een 
eventuele 


prijsverhoging begin volgend 
jaar doorgevoerd zou worden. 


Tussen de limonadefabrikanten 
de minister van Economische 
zaken 
zijn 
vanmorgen 


besprekingen 
geweest met als 


resultaat 
dat ar 
geen gevaar 


meer bestaat voor een actie van 
defabrikanten. 
De 
minister 
zou in principe 


akkoord 
gegaan 
met 
een 


prijsverhoging 
waaraan 
hy 


waarschijnlijk morgen zijn offi- 
ciëlefiat zal verlenen. 


Wijzigingen in 


activiteiten CLAT 


PARAMARIBO - De jaar- 


vergadering 
van 
de 
Trede 


Union Council 
of 
Caribbean 


Workers 
heeft 
besloten 
een 


commissie 
in 
het 
leven 
te 
roepen, 
die 
tot 
taak 
heeft 
modificaties te brengen in de 
activiteiten van de CLAT. de 
Confederacion 
Latina 
Americana 
de 
Trabajadores. 


Ook is besloten tot naamsver- 
andering over te gaan van de 
T.U.C.C.W. 
in 
Caribbean 


Workers Council. In december 
volgend jaar zal de CLAT haar 
vijfde 
lustrum 
vieren. 
Een 


speciale 
werkgroep 
zal 
een 


rapport uitbrengen over de ac- 
tiviteiten van deze organisatie 
in de afgelopen jaren. Onder 
auspiciën 
van 
de C.L.A.T. 
worden in het komend jaar vijf 
seminars georganiseerd. 


Diefstal na ingooien 


van winkelruiten 


WILLEMSTAD - Van een 
zaak 
aan 
de Poseidonstraat 


werd woensdagmorgenrond vijf 
uur een ruit ingegooid. Men 
nam uit de etalage drie radio- 
cassettes weg. 


Van een toko aan de Pita- 


straat werden er twee ruiten 
ingegooid 
in 
dezelfde nacht. 
Men kon nog niet meedelen wat 
er vermist werd. 


W.H. verliest 


v.i.-zaakin 


hoger beroep 


WILLEMSTAD - Het Hof 


heeft deze week het vonnis van 
de eerste rechter bevestigdin de 
zaak van 
de Sint Maartense 


vakbondsleider 
die 
een kort 


geding tegen de minister van 
Justitie 
had 
aangespannen 


(omdat zijnv.i. (voorwaardelijke 
,inv,rij,heids_stellingl . was 
ingetrokken. 
De 
rechter 
in 


eerste aanleg stelde indertijd de 
minister 
in 
het 
gelijk. 


Beklaagde W.H. die een straf 
van drie en een half jaar uitzit 
voor 
het 
aanzetten 
tot 


brandstichting op Sint Maarten 
in augustus van 1974 was in 
eerste 
instantie 
nadat 


tweederde 
van 
de straf was 


verlopen op vrije voeten gesteld 
met de bijzondere voorwaarde 
dat hij 
zich ten eerste bij de 


reclassering moest melden en 
ten 
tweede 
niet 
naar 
Sint 


Maarten mocht gaan. Toen hij 
toch naar Sint Maarten gingen 
zich niet bij de reclassering liet 
zien werd zijn v.i. ingetrokken. 
W.H. verzette zich hiertegen en 
begon een kort geding tegen de 
minister wat hij in eerste aanleg 
en 
nu ook in 
hoger beroep 


verloor. 


Postzegelseries 


van hetVatican 


VATICAANSTAD - 
De 


Vaticaanse posterijen bereiden 
voor 1979 deuitgifte voorvan 
zes nieuwe postzegelseries. Het 
gaat hierbij om een serie tor 
gelegenheid van het begin van 
het pontificaat van Johannes 
Paulus, van het internationale 
jaar van 
het kind, 
van 
de 


honderdste sterfdag .van de 
astronoom Angelo Secchi, ver- 
der 
ter 
gelegenheid van 
de 


1600ste 
sterfdag 
van 
de 


kerkleraar Basilius de Grote en 
ter gelegenheid van de 900ste 
sterfdag van de H. Stanislaus. 
De 
laatste 
serie 
wordt 


uitgegeven 
bij 
de vijftigste 


verjaardagvan devestiging van 
de Vaticaanse staat. 


WILLEMSTAD - 
De 


recherche 
heeft 
de 
32-jarige 


A.B. aangehouden wegens he- 
ling. Hij had namelijk laatst 
van de man S. zeven accu's ge- 
kocht, welke van diefstal af- 
komstig waren. S. is al eerder 
aangehoudenen ingesloten. 


(Vervolgvan pag. 3) 


WILLEMSTAD _ 
Joseph 


M. Romer is recentelijk aan de 
universiteit 
van 
Nijmegen 
afgestudeerd 
als 
klinisch 


psycholoog. De heerRomer die 
zijn studie helemaal zelf heeft 
bekostigd is getrouwd en heeft 
een gezin van driekinderen. 
Het werk 
van 
een klinisch 


psycholoog lijkt op dat van een 
psychiater met het verschil dat 
de klinisch psycholoog verder 
gespecialiseerd 
is 
in 
de 
menselijke 
normale 
en 


abnormale 
gedragingen. 
De 


klinisch 
psycholoog 
is 
een 
hulpverlener 
die 
de 
mensen 
helpt 
eventueel 
ongewesnt 


gedrag 
via 
verschillende 
therapieën om te buigen naar 
gezond en gewenst gedrag. De 


heer 
ftomer 
heeft 
zich 


gespecialiseerd in 
individuele 
therapie, 
echtparen-therapie, 


gezinstherapie, 
groepstherapie 
en intramurale therapie Via 
deze intramurale therapie'zal de 
heer Romer straks ook kunnen 
werken mopvang tehuizen voor 
geestelijk gestoorde mensen. 
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Curacao gaat.... 


AMERICA 
LATINA 


SAO PAOLO - Ex-presi- 


dent generaal, Juan Percda van 
Bolivia heeft in het geheim een 
bezoek gebracht aan de Brazi- 
liaanse stad Caceres, om zich 
persoonlijk op de hoogte te stel- 
len van de mishandeling waar- 
van zijn oomzeggende neef het 
slachtoffer zou zijn geweest. De 
betrokken plaats ligt op tachtig 
km van deBoliviaanse grens in 
de staat Mato Grosso. De neef 
blijkt onbehoorlijkbehandeld te 
zijn in de politiepost. Dit nadat 
een minderjarige, 
die wegens 


diefstal was 
aangehouden de 


neef als compagnon had aange- 
wezen. 
Verschillende agenten 


zouden de neef van de ex-presi- 
dent toen 
hebben gemarteld, 


waarna hij in een ziekenhuis 
moest worden behandeld. Aan- 
vankelijk wilde Percda de zaak 
op diplomatiek niveau laten af- 
handelen. Later verenigde hij 
zich met het voorstel van Brazi- 
liaanse zijde het resultaat van 
het onderzoek afte wachten. 


***** 
MANAGUA - De inlichtin- 


gendienst van de Nationale gar- 
de van Nicaragua heeft gezegd 
dat de internationale brigade 
van de Sandinisten van plan is 
een Costarikeins dorp in brand 
te steken om de schuld daarvan 
later op de Nica's te gooien. Er 
zouden uniformen ontdekt zijn, 


welke precies lijken op dat van 
de Nica-nationale garde. Men 
neemt aan dat dit bericht een 
onderdeel is van een zenuwoor- 
log tussen Nicaragua en Costa 
Rica. De betrekkingen tussen 
beidelanden zijnverbroken. 


***** 
MEXICO- 


STAD/WASHINGTON - De 
Nationale Veiligheidsraad van 
de VS heeft president Carter 
aanbevolen de hoogsteprioriteit 
teverlenen aan debetrekkingen 
met Mexico met het oog op de 
enorme hoeveelheid olie welke 
dit land tot zijn beschikking 
heeft. Mexico is namelijk de 
belangrijkste oliebron 
in 
de 


komende tien jaar.Advies werd 
gegeven het quotum Mexicaan- 
se landbouwproducten te ver- 
hogen en ook om meer Mcxi- 
, caanse migranten tot de VS toe 
te laten. 


***** 
SANTIAGO DE CHILE - 
In totaal 415Chilenen zijn door 
Argentinië uit het land gezet op 
beschuldiging dat zij geen ver- 
blijfsvergunning 
bezaten. 


Aangenomen werd dat deze uit- 
wijzing te maken heeft met de 
gespannen situatie tussen beide 
landen in verband met de kwes- 
tie van het Beagle-kanaal, om- 
dat het overleg hierover isvast- 
gelopen. 
Er 
bevinden 
zich 


duizenden Chileense migranten 
in Argentinië. 


***** 
LA PAZ — De inschrijvingin 


hetkiesregister wordt inBolivia 
in januari geopend. De bedoe- 
ling is datde stemgerechtigden 
in julinaar de stembusgaan. Zo 
is in de Boliviaanse hoofdstad 
vernomen. De 
leider van 
de 


nieuwe militaire junta, generaal 
David Padilla, wil namelijk het 
proces van het ombouwen van 
het huidige totalitaire systeem 
in de democratische systeem 
versnellen. Het gonst ondertus- 
sen weer van de geruchten over 
weer een nieuwe staatsgreep en 
wel van rechtse zij. Daar maakt 
men 
zich bevreesd 
over 
de 


progressieve opstelling van de 
huidige machthebbers. 


***** 
MANAGUA - De Nicara- 


guaanse hoofdstad, welke rond 
de Kerstdagen van 1972, 
ge- 


troffen 
werd door een grote 


aardbeving en welke in de loop 
van dit 
jaar straatgevechten 


moest doorstaan bij de Sandi- 
nistische 
opstand 
tegen 
het 


Somoza-bewind, viert dit jaar 
Kerstmis, zonder veel uiterlijk 
vertoon. Op het blokkendoos- 
achtige Intercontinental hotelis 
wat 
Kerstverlichting 
aange- 


bracht, 
verder 
ziet 
men 
er 


weinig van. De politieke crisis 
waarin het land zich bevindt, 
laatzijn sporenna. Veel mensen 
hebben ook geen geld om iets 
aan defeestdagen te doen. 


***** 
CARACAS - De 
Venezo- 


laanse regering heeft verklaard, 
dat de prijsverhoging van de 
olie volgend jaar een miljard 
dollar extra in de Venezolaanse 
la 
brengt. Dit becijferde de 


minister van Informatie en Toe- 
risme. 


BOGOTA — Deregering van 


Colombia heeft met spijtkennis 
genomen van de prijsverhoging 
van de olie, zoals door deOPEC 
bepaald en omschreven als een 
prijsaanpassing met 14,5 pro- 
cent. Dit betekent voor Colom- 
bia, zo liet men van officiële 
zijde weten, een bedragvan 360 
miljoen dollar meer aan energie- 
kosten. Het ministerie van het 
Mijnwezen wees er op dat men 
nog bewuster zal moeten leren 
omgaan met het energie-ver- 
bruik. Van politieke zijde was 
men ervan overtuigd dat deze 
verhoging een slechte invloed 
zal hebben op de economische 
situatievan hetland. 


***** 
CARACAS - De Venezo- 


laanse expert op het gebied van 
gehoorstoornissen, 
Octavio 


Jelambi, heeft gezegd, dat de 
discoteken de ergste plaatsen 
zijn, 
wat het gehoor betreft, 


door het creeeren van generaties 
van gehoorgestoorden. Het ge- 
luid in de discotekenis namelijk 
in zijn extremiteit een gevaar 
voor 
de geestelijke 
volksge- 


zondheid en voor het gehoor, zo 
zei hij. 


***** 
MEXICOSTAD - Latijns- 


Amerika kan devoorraadschuur 
van 
levensmiddelen zijn, 
zo 


heeft deminister vanLandbouw 
van 
de Philippijnen, 
Arturo 


R.Tronco, verklaard als voor- 
zittervan deWereldraad van de 
levensmiddelenproductie. Maar 
dan moet de huidige situatie 
veranderen; 
doordat 
er meer 


wordt uitgegeven aan bewape- 
ning dan aan devoedselproduc- 
tie. De buitenlandse hulp voor 
de landbouw is namelijk sedert 
1975 verminderd, maar de kos- 
ten 
aan 
bewapening 
bleven 


onbeperkt stijgen. 


AMIGOE 


Happy Holiday! 
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Get into the holiday "Spirit".Entertain your guests with the finest 


in wines,liqueurs and brandies. 


They also make excellent St.Nicolaas and Christmas gifts. 


HARVEYS BRISTOL CREAM " 


LIEBFRAUMILCH BLUE NUN" 


PARFAIT AMOUR " 


LIQUORE GALLIANO 


CASAL MENDES ROSE " COURVOISIER " TIA MARIA" 


TAITTINGER CHAMPAGNE 


Distributor: El Louvre S.A. tel. 12143 - 12529 


' 


(SXTKA) 


het jaareinde!ïiadert. 
de dieven zijn actief. 
schrik hen af met een 
philips alarm! 


GEEN INSTALLATIE NODIG ! 
WERKT VIA STOPCONTACT EN OP BATTERIJEN. 
SPECIALE INTRODUKTIE PRIJS 
FL. 175,-* 


// 
\\ 
n. "Geldig zolang de voorraad strekt. 


./J^^^h^ 
f 
De offerte is alleen geldig bij cash aankoop. 


V 
£(tst 
Het Philips inbraakalarm is de waakhond van vandaag! 


Philips Antillana N.V., Curacao 


Verkrijgbaar bij alle Philips dealers en bij Elga - C.F. Muskus & Co. - Pauli 


en Philips Showroom 


Philips Antillana N.V., Aruba 


Hollandia N.V. - Palais Royal - General Store - Photokina 


Marathon Electronics - Caribbean Electrical Co. - Videorama Home Center 


All Tec en de Philips Showroom 


HANDELMIJ. KRALENDIJK N.V. - BONAIRE 


PHILIPS 
m 
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Holiday Happenings! 


m^m^B^J. **^^^M 
J°in US for the holt'day festivities. We'll have exciting show people 


jiy^TJiflfr-****^- 
M 
to entertain you and superb food and wines to serve you. 


■ 
-^■ 
■ 
■ 
P-ÖJa 
Here are some of the highlights of the season. 
f^_k____ki_fe___lf^__L 
■ 
^"^^_^>s 


EVE - Sunday, December 24th. 
I 


'zSßftlSWjg 
M 
Savory Barbecue around the Pool 
;^3Bj|lj*lrV 
Spiced with fine entertainment by the Viana Brothers 


TZsS^WuJkii 
12 n°°n to 3 pm' * fls' 1250 plus 10%PP- 


MHl^^^^' 
International Buffet in the Penthouse 


r7/tl 
fffe£^ 
Music by Lito Scarso & his Band 


4, I //file* 
7- 10p.m. . fls. 32.-- plus 10%p.p. 
I lfl^ CHRISTMAS DAY - Monday, December 25th. 
I 
I 
W* 
Poolside Barbecue with Viana Bros. 
\ / 
12-3 p.m. " fls. 12.50 plus 10%p.p. 


~7\ 
GALA CHRISTMAS PENTHOUSE DINNER fls. 55.- pp 
I 
/ - 
" 
Lito Scarso & his Band 8-11 p.m. 
Reservations, please call 12500 ext. 100 
I 
>|J 
BOXING DAY - Tuesday, December 26th. 
I 


Folkloric Show with a sizzling Poolside barbecue 


" 
" 
7-10 p.m. . fls. 22.50 plus 10%p.p. 
X^l 
NEW YEAR'S EVE - Sunday, December 31st. 
I 
/ -I 
Poolside Barbecue and Bugaloo with the Viana Brothers 
12-3 p.m. . fls. 12.50 plus 10%p.p. 


GALA NEW YEAR'S EVE DINNER in the Penthouse 
■ 
Lito Scarso " Champagne " Noisemakers " Fun ! 


from 9 p.m. fls. 95.- p.p. (s.c. mcl.) 


—\/- 
I 
Reservations, please call 12500 ext. 100 
\i 
Swing and Sway '78 away in La Cave 
X 
from 10 p.m. to 6 a.m. 
I 


: 
Cover charge fl. 15.-p.p. Noisemakers, hats, etc 


-x 
. 
LATINISSIMA Show at 1 a.m. 
I 


y\M 
NEW YEAR'S DAY - Monday, January Ist 
I 


Hangover Brunch - Pool Terrace 
I 


vL 
Throughout the holidays Tropical Combo in the Kini Kini Bar from 6 p.m. 
Fabulous LATINISSIMA show in Cave de Neptune 11pm dally 


: 
except December 24, 25 and 31 at 1:00 p.m 


' 
' 
I 
fI 
Curacao Plaza Hotel 
I 


V^'* 
>t 
CPHotel* 14 
yl 


/** 
BB^^^^**-****-********^^^^^^^^^^^^-.^^^^^^^»--****--***^^^^^^ 
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Bisschoppen noord- 


Brazilie tegen 


regeringsprojecten 


PERNAMBUCO - 
De 25 


ijsschoppen 
van 
noordoost- 


."tazilie hebben ernstige kritiek 


op de regerings- 


P'ojecten voor de ontwikkeling 


111 hun gebieden. Het gaat om 


r*** diocesen in 
de staten Rio 


G'ande do Norte, Paraiba, Per- 
■ 
"«nibuco en Alogoas. Volgens 
'* bisschoppen 
komen 
deze 


"ojecten niet aan de bevolking 
"**n goede, maar aan de multi- 
nationals en aan de paar Brazi- 
lianen, die daarmee te maken 
Hben. 
■ 
'n een bijzondere bisschop 


in 
Olinda 
en 


j^cife, 
het 
ai-trtsbisdom van 


j"om Helder Camara, hebben de 
"-schoppen afgesproken 
om 


met behulp van de bevolking 
zelf 
actie 
te ondernemen en 


alternatieve vormen van 
ont- 


wikkelingsprojecten uit te wer- 
ken. 


Volgens de woordvoerder van 


de noordoostelijke bisschoppen- 
conferentie, Dom Marcelo Car- 
valheira van Joao Pessoao, is 
het de uitdrukkelijke bedoeling 
van 
de bisschoppen, 
dat de 


bevolking zelf aan 
het werk 


wordt gezet om die alternatieve 
ontwikkelingsvormen 
uit 
te 


werken. De bisschoppen vinden 
dat niet hun taak, 
maar zij 


willen de bevolking wel zo veel 
mogelijk helpen. 


De 
25 
bisschoppen 
hebben 


samen met landbouwers en vis- 
sers de problemen in hun gebie- 
den geanaliseerd en veugefeken 
met de regeringsprojecten. Zij 
verwijten 
de regeringstechno- 


craten, dat zij alleen maar oog 
hebben voor grootschalige land- 
bouwverbetering. 
De 
kleine 


boeren 
worden er alleen maat 


nog slechtervan. 
Bijzondere 
aandacht 
is 
be- 


steed 
aan 
de verontreiniging 


van derivier Goiana door de pa- 
pierfabriek Ponsa. Als gevolg 
van dieverontreiniging sterft de 
vis uit. Dit is volgens de mening 
van de vissers ook de bedoeling 
van de papierfabriek. Hoe min- 
der vis in derivier, hoe minder 
werk voor de vissers, die op die 
manier „vrij" komen voor fa- 
briekswerk. 
De 
vissers 
ver- 


wijten de directievan defabriek 
bovendien, dat zij de arbeiders 
uitbuit door lonen te betalen, 
die beneden het minimum lig- 
gen. 


De 
vissers 
hebben 
de bis- 


schoppenconferentie 
een 


begroting voorgelegd, waaruit 
blijkt, dat hèt aanbrengen van 
filters bij 
de fabriek om de 


visserfte 
tegen 
te 
gaan. 


goedkoper is dan het totaalbe- 
drag, dat uitgegeven wordt om 
arbeiders aan te trekken voor de 
fabriek. 


Dom Marcelo verklaarde na 


afloop van de bisschoppencon- 
ferentie dat „tijdens de confe- 
rentie de aanwezigen de span- 
ning voelden, 
die er bestaat 


tussen 
de technocraten en de 


regeringsmacht enerzijds en de 
bezorgdheid van de bevolking 
anderzijds, die nietin de discus- 
sie betrokken wordt". En ver- 
der: „Wij voelen dat een sys- 
teem aan ons wordt opgelegd, 
dat slechts voordelen oplevert 
voor een kleine groep ten koste 
van de werkgelegenheid van de 
overgrote meerderheid". 


Volkskerstzang 


inParamaribo 


Paramaribo - voor de 


*stiende keer zal de in Suri- 


traditioneel 
geworden 


°*kskerstzang, dit jaar op vrij- 
aS 22 december a.s., aanvan- 


half acht 's avonds op het 


''afhankelijksheidsplein 
ge- 


iden 
worden. Dit 
kerstge- 


7Uren, waaraan vele organisa- 
H* 


8 en personen w.o. het comité 


kerken, de federatie 


atl volle evangeliegemeenten 
;f?d*? politiekapel hun medewer- 
"g verlenen, zal dit jaar met 
*8 meer enthousiasme worden 
"kpresenteerd en zal bovendien 
.ol"den 
opgeluisterd door de 


l.eügdige S(terren) band onder 
'Oing van de heer H.Spalburg. 
' 


s gebruikelijk zijn natuurlijk 
* de leden van de raad van 


en van het parlement 


'"genodigd, 
terwijl 
de boys 


Suriname speciale zorg 


/""en besteden aan het ophalen 
i,*>r> de „senioren-burgers in de 
'^huizen voor 
de 
ouden van 


!S**en". 


Grote wapenvangst in Canada 


TORONTO - De Canadese 
Jk'itie 
heeft 
bekendgemaakt, 


j^tzij tonnen wapens in beslag 
i/^ft genomen bij razzia's in het 
r*'e land. De hoeveelheid in be- 
uk*' ëen°men wapens zou vol- 
L er,de zijn voor het voeren van 
! *) oorlog opkleine schaal. 


Oh 
Z'**n 
2 arrestat*ies verricht. 


y'-der 'de arrestanten bevinden 
j 
een voormalige provinciale 


'-tie-beambte en een kapitein 


\m de Canadese 
strijdkrach- 


Ivn* 
politic meent, dat de ge- 


iden wapens bestemd waren 
Lor misdadigers en 
ïotorben- 
! n in de strijd om het beheer 
,''r de clandestiene handel in 
I.^dovende middelen. Tot dus- 
UT 
zi-*n 
nog 
Seen 
schakels 
[ 
met 
internatio- 


of terroristische 


r^ 


pcn* 


!js üder de aangetroffen wapens 
II °ok een raket-lanceerinstal- 
\m 
Uit 
gevonden 
stukken 


(j'Jkt, dat uit Europa ingevoer- 


?i 
wapens in Noord-Amerika 


verkocht. Er 
staan nog 


tti 


ee*" razzia's op het program- 


;i** Het aantal in beslag ge- 
, Uien wapens is nog niet be- 


Kerstviering 


in Vatikaan 


VATICAANSTAD - In de 


kerstnacht gaat paus Johannes 
Paulus II voor in een Eucharis- 
tieveiring 
in 
de 
Vaticaanse 


basiliek. 
Deze 
plechtigheid 


begint 
om 
middernacht. 
Op 


eerste kerstdag draagt hij om 
10.45 uur wederom de H. Mis in 
,de basiliek. 


Na afloop van deze tweede 


Eucharisteiviering geeft de 
paus vanaf demiddenloggiavan 
de basiliek 
de zegen aan de 


„stad en de wereld'", de zegen 
„UrbietOrhi 
Op nieuwjaardag, die in de 
r.k. 
kerk 
gevierd wordt 
als 


internationale 
dag 
voor 
de 


vrede, draagt de paus om 10.30 
in de Vaticaanse basiliek de H. 
Mis op « 


Al 
enkele 
dagen 
voor 


kerstmis, 
namelijk vrijdag 22 


december, komen de in Rome 
wonende kardinalen 
de paus 


hunkerstwensen aanbieden. 


Circusprijzen 


JONDEN - 
Een 
trio 
uit 


■ 
^'d-Afrika heeft op de derde 


k ai"lijkse 
wereld-circus- 


in Londen 
. 
trapezetitel gewonnen door 
. n volmaakte driedubbele salto 
'ortale. 
"The flying Osiers" 


\yder 
leiding 
van 
Freddie 
. ettenaar, kregen de volle 100 
v^lten van de vijf juryleden 
j} 01" presentatie en uitvoering, 
j]^. winnaars vorig jaar, "The 


moesten-het 


(0 t 97 punten stellen door een 


v 
.*- yan Terry Lemus, het enige 


<lüKu? 'n de wereld dat drie- 
bbele 
salto 
mortales 
als 


r-felijkse bezigheid doet. José 
i^ 


I*-*1 
*-* Munoz uit Spanje won de 


s el op het nummer strakge- 
Cnnen 
koord. 
Zijn 
adem- 


k buiende capriolen onderweg 


hem 98 punten. De 


t*£ nse- Les Rios" wonnen de 
voT b* 


de Risley — het met de 
ten jongleren met mensen. 


Hét 
% cataPulten van acrobaten 


Hie 


af .een springplank in een 
piramide ging naar 


H0 
* 


Ve.L'rt'en man sterke troupe 


i^ianowi uit Bulgarije. Zij 
vijf 
n volmaa*Kte salto's tot 


Ma man hoog en kloPten de 
"""osi's uit Hongarije. 


Alleseter lust best een vliegtuig 


MONTREAL - 
"IJzer 
is 


goed voor de gezondheid". De 
"alleseter" Alias Michel Lotito, 
gelooft daar vast in. Op achten- 
twintig jaar heeft hij reeds van 
alles 
geproefd: 
televisietoe- 


stellen, 
fietsen, 
scheermesjes, 


spijkers, 
naalden, 
duim- 


spijkers, 
een 
skiplank en 
de 


schroef 
van 
een 
helicopter. 


Volgende lente zal deze man uit 
Grenoble 
van 
Italiaanse 


afkomst 
zich 
weer aan 
tafel 


zetten om in Caracas een toe- 
rismevliegtuig te verorberen. 


Lolito beperkt zich niet tot 


ijzer: 
hij 
heeft 
ook trek 
in 


flessen, glazen bordenen meest 
van 
al 
in 
porcelein. Het 
is 


trouwens meteen glas — dat hij 
toevallig met eeh van zijn vie- 
rendertig tanden brak —, dat de 
Grenoblenaar zijn loopbaan als 
alleseterbegon. 


Als jongen had ik rachitis en 
was eerder tenger. Toch wou ik 
alles aankunnen. Ik liet me door 
mijn 
vrienden 
geselen, 
ze 
mochten zelfs hun sigaretten op 
mijn arm doven zonder dat ik 
een kik gaf", Zo beweert Lolito 
die thans bij detachtigkilograir 
weegt. 
Na 
zijn 
vrienden 
verbaasd te hebben en twaalf 
ambachten 
en 
dertien 
ongelukken gedaan te hebben 
(makelaar, 
kledinginvoerder, 


verzekeraar, televisiehersteller) 
besloot Michel Lolito "beroeps- 
alleseter" te worden. 
GRANATEN 
LAAT 
MEN 
LIGGEN 


In 1977 at hij zijn eerste fiets 
te Parijs. In juni van dit jaar 
smulde hij in Quebec van een 
tweederijwiel. Hij deed er vijf 
tien dagenover om de in stukjes 


gezaagde fiets 
geheel in zijn 
maag 
te 
laten 
verdwijnen. 
Enkel de pedalen liet hij op zijn 
bord liggen. "Als jevis eet, laat 
jetoch ook de graten liggen", zo 
zegt Lolito als excuus. In april 
waagde mijnheer Alleseter zich 
aan een televisietoestel. Ook nu 
at hij het niet helemaal op. De 
beeldhuis, die hij te kankerver- 
wekkend vond, lustte hij niet. 
Een half jaar later zat Lolito in 
Montreal 
aan tafel 
met 
een 
tweede tv op het menu. De toe- 
schouwers mochten er hem de 
stukjes op een bord aanbieden 
n,?WZ1in diners n°diKt hiJ het 
Publiek 
meestal uit om zijn 
voorarmen met een nijptang te 
bewe-ken. 
Telkens 
spat \et 
oioed ult 
Zijn gehavende huid 
zonder dat de Grenoblenaar er 
de glimlach bij verliest 


Lolito, die van de Franse keu- 
ken houdt en eieren en bananen 
verfoeit 
(telkens 
als ik 
er 
een eet, heb ik hevige pijnen), 
wil nu de mensen aansporenom 
zo als hij te doen. "Daardoor 
kan 
de honger uit de wereld 


gebannen worden", zo beweert 
hij doodernstig. "Weet u dat er 
niets makkelijker om te eten is 
dan wat ik verorber. Mentaal 
kan 
men 
alles 
aan 
en 
dat 


probeer ik 
te bewijzen 
door 


eender wat in te slikken". 


De dokters, die tot nog toe het 


fenomeen Lolito 
niet konden 


verklaren, 
hebben 
hem 
aan- 


geraden 
"iets 
minder zware 
maaltijden" te nemen. Anders 
zal Lolito over enkele jaren niets 
anders meer kunnen 
verteren 
dan 
ijzer 
en 
glas. 
"Tachtig 


procent van mijn voedsel raak 
ik kwijt 
door tienmaal daags 


naar het toilet te gaan. De rest 
wordt door mijn organisme ver- 
teerd", aldus de ijzervreter die 
zegt telkens tien liter water en 
een fles olie te drinken alvorens 
een van zijn "hoofdschotels" te 
verorberen. 


Inentingen in 


de toekomst 


nog nodig? 


Medische 
rubriek 


Wie geregeld voor zijn werk 


of als toerist tropische landen 
bezoekt, weet, dat hij er ver- 
standig aan doet zich tevoren 
tegen een aantal ziekten te laten 
inenten. Voor sommige landen 
is dit zelfs verplicht. Wie de 
toestanden kent in een land als 
India, waar het water van een 
rivier als de Ganges voor alles 
wordt gebruikt: als drinkwater, 
badwater, waswater en ook als 
openbaar riool (u kunt het ge- 
regeld op de televisie zien), be- 
grijpt, dat deze verplichting be- 
staat. Het gaat hier voorname- 
lijk om ziekten, die via de mond 
naar 
binnen 
komen: 
tyfus, 


paratyfus en cholera en die in- 
fecties geven van de darmen. 
Het ziektebeeld, wat volgt*, is 
soms licht soms ernstig. Bij 
cholera 
ontstaat 
een 
water- 


dunne diarrhoea, waardoor de 
patiënten 
aan 
vochtverlies 


dreigen onder te gaan. Bij tyfus 
ontstaan 
hoge koortsen 
met 


sterke 
psychische stoornissen 


en pas in een later stadium diar- 
rhoea. Paratyfus geeft als rege! 
diarrhoea, die niet zo ernstig is 
en de bekende zomerdiarrhoeas 
of de darmstoornissen, die op- 
treden bij een reis naar een van 
de Middellandse Zee-landen be- 
rucht om in een vrij hoog per- 
centage 
op 
een 
infectie 
met 


paratyfus 
(ook wel samonella 


genoemd). 


De 
inentingen 
tegen 
deze 


darmziekten zijn niet de aange- 
naamste 
behandelingen. 
Bij 


veel mensen zwelt de injectie- 
plaats, waar de gedode of afge- 


zwakte 
bacteriën 
zijn 
inge- 


spoten; veel mensen krijgen er 
koorts en pijn bij en ik ken er 
ook nogal wat, die er enkele 
dagen flink ziek van zijn. Daar 
komt danbij, dat de injecties na 
ca. 
een week moeten worden 


herhaald en er zijn mensen, die 
van de eerste injectie zoveel af- 
zien, dat ze het voor de tweede 
keer niet laten doen en danmaar 
niet opreis gaan. 


Er is een kans, dat het niet 


lang meer zal duren of het inen- 
ten tegen 
deze ziekten is niet 


meer nodig. U weet, dat het 
tegenwoordig mogelijk is om de 
inwendige structuur van cellen 
te veranderen. Het inwendige 
van een cel bestaat uit een mas- 
sa celeiwit, waarinwe de celkern 
vinden en soms nog speciale ei- 
witstructuren, 
somieten 
ge- 


naamd. In de celkern vinden we 
lange ketens van eiwitten, het 
DNA, die de dragers zijn van de 
erfelijke eigenschappen van de 
cel. Ook de somieten bestaan uit 
dergelijke ketens. Het is in de 
laatste tijd gelukt om die DNA- 
ketens te „verknippen" en er 
stukkenvan andere ketens in te 
passen. Ook is het gelukt om 
somieten van de ene cel in de 
andere cel in te brengen. Het 
gevolg ervan is, dat de cel heel 
andereeigenschappenkrijgt. " 
De discussies over het al dan 


niet 
gevaarlijk zijn van 
deze 


proeven zijn nog vojop in alle 
landen aan 
de 
gang, ook in 


Nederland. Toch is de schrik er 
wat 
van af: 
mits voldoende 


voorzorgsmaatregelen 
worden 


genomen, lijken de gevaren van 
dit 
opnieuw 
combineren van 


DNA-ketens en het overplanten 
van somieten minder dan we 
vreesden. Hierdoor zijnproeven 
op dit gebied — na een tijdelijke 
aarzeling — weer volop aan de 
gang. 


Hierbij 
is 
iets 
interessants 


ontdekt. Planten we van de ene 
cel somieten in in een andere cel, 
dan zal het lichaam met het 
maken van afweerstoffen tegen 
de somieten reageren, alsof ze 
nog in 
de oorspronkelijke cel 


zaten. 


Zo is het nu gelukt om de 


somieten van een tyfusbacil in 
te planten in een bacterie, ge- 
naamd Escherichia 
coli, 
een 


soortdat volop in de darm bij de 
mens voorkomt 
en daar vol- 


komen onschadelijk is. mits de 
bacterie in de darm blijft zitten 
(en b.v. niet in de urinewegen of 
het bloed terecht komt). U be- 
grijpt wat er nu gebeurt: bren- 
gen we bij de mens deze coli- 
bacterien in de darm in dan zal 
het lichaam afweerstoffen tegen 
tyfus gaan maken en depatient 
zal 
immuum 
worden 
tegen 


tyfus. 


Deze recombinatie van bacte- 


riën 
kan 
geweldige 
gevolgen 


hebben 
voor 
het 
hele beleid 


tegen infectie-ziekten. Het is nl. 
zo, 
dat 
de besmettingsgraad 


van water evenredig is met het 
aantal coli-bacterien wat erin 
zit. 
Als Volksgezondheid wil 


kijken 
of bepaald 
water 
ge- 


schikt is als 
zwemwater, zal 


nagegaan worden hoe veel coli- 
bacterien er per mm 3in aan- 
wezig zijn. Het is een maat voor 
hoeveel andere bacteriën (tyfus. 
paratyfus, cholera) er eventueel 
in zouden zitten. Gelukt het ons 
nu de stammen van coli-bacte- 
rien 
geheel om te turnen tot 


bacteriën, 
die 
afweerstoffen 


maken tegen 
de gevaarlijkste 


infectieziektes, dan zou het ge- 
vaar voor epidemieën drastisch 
verminderen, ook al zouden er 
calamiteiten zoals overstromin- 
gen, 
natuurrampen 
etc. 
op- 


treden. De mensen zouden nl. 
— wat voor water ze ook dron- 
ken — afweei*s'toffen teg'en de 
gevaarlijkste'ziekten maken» 
- Er moet op dit gebied echter 
nog veel 
onderzocht worden. 


Eén van de dingen is bijvoor 
beeld, 
dat 
we zeker 
moeten 


weten, dat de nieuwecoli-bacte- 
rien even gunstig in onze dar- 
men blijven werken. Wekunnen 
nl. niet zonder deze bacteriën, 
omdat ze een belangrijke taak 
vervullen bij onze stofwisseling: 
ze breken 
bepaalde voedings- 


stoffen af en maken ze geschikt 
voor de opname in het lichaam. 
Als we een patient b.v. teveel 
antibiotische 
geneesmiddelen 


geven, sterven alle bacteriën in 
de darm af en dit heeft een 
slechte invloed op onze gezond 
heid 
(diarrhoea, 
slechte 
ver- 


tering van voedsel). Ook is het 
devraag, als we de afweertegen 
tyfus, paratyfus en choleraver- 
sterken, onze weerstand tegen 
andere 
infecties 
niet zal 
af- 


nemen. 


Het 
is een 
boeiend terrein, 


waar echter nog heel wat onder- 
zoek nodig zal zijn. vooraleer we 
er rustig mee kunnen gaan wer- 
ken! 


MADRID. - Maria del Car- 


men Franco, dochter van het in 
1975 overleden Spaanse staats- 
hoofd, is wegens een poging 31 
kostbare 
gouden munten het 


land uit te brengen, veroordeeld 
tot 
zeven 
miljoen 
peseta 


(f 200.000)boete. 
Ze is op de luchthaven van 


Madrid betrapt, toen ze met de 
munten naar Zwitserland wilde. 


door 
dr. M. da Grood 


De slachtoffers van 
People's Temple 


WASHINGTON 
- 
Het 


Amerikaanse 
ministerie 
van 


Buitenlandse Zaken heeft mee- 
gedeeld 
dat 631 
van 
de 912 


slachtoffers van de hysterische 
zelfmoord van de leden van Jim 
Jones 
People's-Templesekte. 


zijn 
geïdentificeerd. Van 
531 


slachtoffers 
kon 
de 
familie 


worden verwittigd, maar in de 
andere 
100 gevallen har" men 


haat niet kunnen achterhalen. 
Honderdtweeenveertig 
lijken 


waren voor begrafenis aan ver- 
wanten 
overgedragen. 
Ken 


aantal lichamen zal misschien 
nooit kunnen worden geïdentifi- 
ceerd en 
andere, die wel zijn 


thuisgebracht, worden niet op- 
geëist om financiële of andere 
redenen. 
Veel van de niet ge- 


identificeerde 
slachtoffers zijn 


kinderen, die geen papieren op 
zich hadden. Het proces van 
identificatie door militaire des- 
kundigen wordt voortgezet. 


UITZWETEN 


Op aanraden van zijn Noord- 


amerikaanse impressario. Guy 
Saint-Laurent, 
heeft mijnheer 


Alleseter besloten over een tot 
twee 
jaar "zoals 
iedereen te 
eten". Eerst wil hij echterin de 
Venezolaanse hoofdstad nog een 
tweemotorig 
vliegtuig 
naar 


binnen werken. Daarna wil hij 
in hetCanadese hoge noorden in 
zwembroek 
een 
beetje 
uit- 


zweten. 
In 
1977 
deed hij 
in 


West-Duitsland hetzelfde in een 
diepvriezer. 
De 
droom 
van 


MichelLotito, diedit jaarin het 
Guiness Book werd vermeld, is 
in komische films te spelen (hij 
heeft trouwens veel gevoel voor 
humor). 
De 
grote tegenvaller 


van dit jaar was dat hij geen 
Fiat 500 kon opeten 


AMIGOE 


B 


Telefoondienst 


Eilandgebied Curacao 


Mededeling 


Het Hoofd van de Telefoondienst maakt hierbij 
bekend dat de telefoonrekening over de boek- 
maand oktober 1978 met vervaldatum 20 decem- 
ber 
1978 uiterlijk 
4 
januari 
1979 moet 
zijn 


voldaan. 
Na bovengenoemde datum kan ieder moment 
overgegaan 
worden 
tot 
afstoppen 
van 
die 


aansluitingen waarvan de rekening over boven- 
genoemde boekmaand nog openstaat. 


Het Hoofd voornoemd, 
Ing. A.R. Kook. 
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EMS gereed om in 
januarite beginnen 


BRUSSEL - 
De ministers 


van Financien en van Economie 
(de "Ecofinraad") van de negen 
EEG-landen hebben gisteren in 
Brussel, in nauwelijks anderhalf 
uur 
tijd 
de 
regelingen 


vastgesteld voor het EMS, het 
nieuwe 
Europese 
monetaire 


stelsel, 
dat op. 
1 
januari in 


werking gaat treden. Eigenlijk 
was 
deze coderaad een 
anti- 


climax, 
nadat 
we 
zoveel 


maanden aan het stelsel hebben 
gedokterd, 
aldus 
de 
Neder- 


landse bewindsman mr. Frans 
Andriessen. Hij omschreef de 
maandag genomen besluiten als 
"routine" 


We 
hebben 
nog 
niet 
alle 


moeilijkheden 
op 
kunnen 


lossen, 
aldus 
de Nederlandse 


minister, en het is nog steeds 
jammer 
dat 
het 
Verenigd 


Koninkrijk voorlopig aan het 
EMS niet meedoet. Maar aan de 
andere kant is het toch gelukt 
een communautair systeem op 
te zetten. Als we er nu ooknog 
in slagen de economieën van de 
EEG-lidstaten dichter bijeen te 
brengen, dan hebben we met de 
gemeenschap 
een 
werkelijke 


stap 
vooruit 
gedaan, 
aldus 
het 


commentaarvan Andriessen. 


Gisteren is definitief bekend 


geworden 
dat alleen 
Italië 


gebruik 
zal 
maken 
van 
de 


mogelijkheid om voorlopig een 
muntschommelingsmarge 
van 


zes procent aan te houden. Voor 
de huidige Slang-landen is die 
marge 2,25 procent en datis ook 
de marge die voor het nieuwe 
systeem geldt en die Frankrijk 
en lerland zullen hanteren. 


Er 
is ook besloten dat de 


nieuwe munt die gebruikt zal 
worden voor hetEuropese fonds 
voor monetaire samenwerking, 
de 
Ecu, 
(Eurodaalder) 
zal 


bestaan uit het totaal van de 
volgende bedragen: 0.828 DM, 


0,0885 
pond 
sterling, 
1,15 


Franse 
frank, 
109 
Italiaanse 


lire, 0,286 Nederlandse gulden, 
3,66 
Belgische 
frank, 
0,14 


Luxemburgse 
frank, 
0,217 


Deense kroon en 0.00759 lers 
pond. 


De 
spilkoers 
waarop 
de 


"zwevers" (de EEG-landen die 
nu 
nog 
zwevende 
munten 


hebben, maar die tot het EMS 
gaan toetreden) het EMS zullen 
binnenkomen, 
zal 
op 
29 
de- 


cember 
worden 
vastgesteld. 


Het 
gaat 
daarbij 
om 
de 


spilkoers van de Franse frank, 
het lerse pond en de Italiaanse 
lire. Landen die nu reeds aan 
het 
Slangarrangement 


deelnemen komen 
het EMS 


binnen met de spilkoers die hun 
munten nu hebben. Eventueel 
zal er op 22 januari een nieuwe 
"Ecofinraad" zijn om 
te zien 


hoe 
het 
nieuwe 
stelsel 


marcheert, maar in elk geval 
komen 
de 
ministers 
op 
19 


februari weerbijeen. 


[Voor 


de feestdagen 
: 
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SCHOENEN en 


SANDALEN 


voor het hele gezin 
" 
geen koopavond maar 
" 


Vrijdag + zaterdag tussen de 
: 
_ 
middagopen. 


■ 
Schoenhandel È 


,'; Salinja naast Pablo Frederik . 


TE KOOP 


STALEN BURO'S 


Inlichtingen 


tel. 12584 
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Upeningstijden 
\ 


Él 
Donderdag 21 Dec. van 8.30 — 12.00en 
\ 


|ffi 
van 2.00 tot 21.00Koopavond 
\ 


H I Vrijdag 22 Dec. 
van 8.30 - 21.00 Non stop 
\ 


■ 
SS® 
Zaterdag 23 Dec. 
van 8.30 - 19.00 Non stop.f.^~^| 


WÊÊ. 
u s,aagt altijd beter in: 
CmM 


WE 
Promenade 
. 
§ 
Aan al onzeKLANTEN en VRIENDEN! 


«p Vergeet niet dat 22 December de laatste dag |<. 
f£ 
is dat we open zullen zijn. 
|'' 


w 
Na deze datum zullen we gesloten zijn in f[, 


1» verband met inventaris en op 10 Januari 1979 
j 
w? 
zijn we weer tot Uw dienst. 


Aan al onzeklanten 
| 
ZALIGKERSTFEEST 
jjj 


|£ 
En voor 1979al het beste. 


«* Dank voor het in ons gestelde vertrouwen. 
"% 
In 1979zullen we proberen U een betere service ii 
|| 
tekunnen verlenen. 
Stafenpersoneel van 


§ 
Curacao Hardware & Equipment 
$[ 


L 


FOKKERWEG NO. 50 
i 


I 
DANKBETUIGING 
j 


JjD 
A/ef dank aan God voor Zijn zegen, betuig ik langs deze weg, mede 
S 


ttj 
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8 KEIHARDE ARGUMENTEN!!! 


RADIO-HOLLAND - MOTOROLA | 


Het kopen van communicatie-apparatuur is nog steeds een vertrouwenskwestie. De prijzen van "goede' 
communicatie-apparatuur liggen ongeveer gelijk maar al met al blijft het toch een investering. Vooral als 
later danblijken zou dat de technische backing, service-onderdelen etc. niet aanwezig is. 
Men belooft U vaak "gouden bergen" maar kan men dat ook waarmaken? Nu — en in de toekomst?' 
U dient dan ook zeer hoge eisen te stellen aan de leveranciervan Uw communicatie-apparatuur: 
Wij — van RADIO HOLLAND — hebben bewezen dat we aan die hoge eisen voldoen. Dat brengt ons 
nu juist die grote stap voor op anderen! 
Wij hebben wel een aantal argumenten om diebewering te staven! 
* Zon 5000 Antillianen, ongeveer 1 op elke 50 inwoners dus, gebruiken een MOTOROLA apparaat, 


terwijl er toch genoeg andere fabrikaten op de markt zijn. Dat zegt toch wel iets, dachten wij en dat is 
danArgument 1. 


* Onze service-organisatie behandelt nu al zon 10 jaar alle soorten MOTOROLA apparatuur: Zekennen 


de MOTOROLA apparatuur dan ook van binnen en buiten, derhalve! Snelle Service! Dat is dan 
Argument 2. 


* In 1978investeerde ons bedrijf op de Ned. Antillen zon dikke twee miljoen. gulden in nieuwe bedrijfs- 


ruimten, meet- en testapparatuuren reservedelen. 
Dat kan alleen als je krachtig en gezond bent en.... ook vast van plan dat te blijven. U koopt dus LW 
MOTOROLA communicatie-apparatuur bij een stabiel bedrijf dat niet alleen al zon 45 jaar bestaat 
maar van plan is ook de volgende 45 jaarte halen. Dat isdan Argument 3. 


* Honderden bedrijven en instellingen verspreid over alle 6 de eilanden kozen, veelal na zorgvuldige 


vergelijking, voor de kombinatie MOTOROLA - RADIO HOLLAND oftewel zekerheid en service. 
Dat is dan Argument 4. 


* Verkopen kan iedereen, we zeiden het reeds, maar Radio Holland biedt meer: Indien U niet wilt 


investeren, kunt U ook leasen, thans onder nog aantrekkelijker voorwaarden dan voorheen. Geen 
investering.... en toch de top-communicatieapparatuur van Motorola. Dat is dan Argument5. 


* Motorola is duur, zegt men. Laat U niets wijs maken. Ons programma omvat zeer sophisticated appa- 


ratuur maar ook de op de Ned. Antillen LAAGST GEPRIJSDE mobilofoon, daar kan niemand tegen 
op en dat is dan Argument 6. 


* U kunt natuurlijk ook bij een ander bedrijf kopen, dat staat U vrij.... maar vraagt U zich toch af waar- 


om zon 5000 anderen voor MOTOROLA — en RADIO-HOLLAND kozen, dat is dan Argument 7. 


* Tussen 2 haakjes, naast bedrijfscommunicatie met MOTOROLA doet ons bedrijf natuurlijk nog heel 


wat meer. U kunt onze technici vinden op schepen (electronica) — in de machinekamer (automation "— 
generatoren —r diesels — keteltests - chemicaliën enz.) — op raffinaderijen en terminals (instrumentatie) 
— in grote gebouwen (lift- en koeltechniek — CCTV — intercom - alarmering) — luchthavens 
(meteoradar — communicatie — baanverlichting), kortom, techniek is ons werk, al zon 45 jaar— en 
dat is danArgument 8. 
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tel. 12577.12936 


RADIO HOLLAND CARIBBEAN N.V. - BONAIRE 
tel^ 


RADIO HOLLAND CARIBBEAN N.V. - ST. MAARTEN tel 2a» 
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GARAGE CORDIA 
N.V. 


vraagt voor spoedige indiensttreding 


een TELEFONISTE/RECEPTIONISTE 


MET ERVARING 


minimum leeftijd: 18 jaar 


Sollicitaties uitsluitend na telefonische afspraak 
telefoon: 37555. 


MEDEDELING 


GARAGE CORDIA N.V. 


deelt mede, dat i.v.m. de feestdagen zij 


GESLOTEN ZULLEN ZIJN 


vanaf 25 december 1978,tot 2 januari 1979. 


Voor URGENTE gevallen gelieve te bellen naar 
de heer Barranco, tel.: 38598. 
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ZATERDAG AANSTAANDE 23 DECEM- 
BER ZAL EL GLOBO PARERA DE GE- 
HELE DAG GEOPEND ZIJN. 
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L- Zonnepreparaten 


Amerikakon realiteit niet meer loochenen 


Chinadefinitief erkend 


ls "grote" mogendheid 


ASHINGTON/PE 
'G/TAIPEH - 
Na 
de 


J* 
verrassing 
over 
de 


■ 
tondiging van diplomatieke 
*kkingen tussen Washing- 
en Peking heeft een groot 
v«n dewereld het afgelopen 
deinde positief gereageerd 


J**-*- toenadering 
tussen de 


Staten en China. In 


' 


commentaren wordt met 


?*"; toegejuicht dat China nu 


naast de Verenigde 


,ten en de Sovjet-Unie, zijn 
als grote mogendheid kan 
?" spelen. 
littering heerst echter op 


Het Nationalistisch- 


***-*e bewind, dat decennia 


° de nauwe bondgenoot van 
**ika was, voelt zich nu door 
'hington 
verraden. 
De 


Jet-Unie had zich er tot 
."kgavond laat toe beperkt 
' 


ft'euws zonder commentaar 
het persbureau Tass te la- 


verspreiden. In Israel heeft 
.-jrnerikaanse besluit om de 


met Taiwan 
te 


ireken een gevoel van grote 
( 8 gewekt. In het licht van 
(Moeilijke onderhandelingen 


|j|*,een vredesverdrag in het 
[i^n-Oosten, 
vraagt 
men 


"■ 
ft Jeruzalem af hoe he- 


fbaar 
Washington 
als 
genoot 
moet worden be- 


ü*d. Politieke waarnemers 
als belangrijkste 
aspect 


l, 
de 
verrassende 
ont- 
ging dat China nu losge- 
?en is uit zijn zelfgekozen 
■ 
'e 
van 
een 
jarenlang 


."^ent. De 
basis voor 
de 


.. ikaans-Chinese 
toena- 


J*K 
vormde 
het 


van Sjanghai", 


J*e voormalige Amerikaanse 
j^entRichard Nixon en de 
cse 
oud-partijleider 
Mao 


( 
' 


toeng, 
in 
1972 tekenden. 


>. enige 
"buitenstaander" 


Japan al vante- 


lJ*J op de hoogte gebracht 
i^e stap van Washington en 


k een 
op 
korte 
termijn 


i?*-kondigde televisierede lias 
rj-ent Carter in denacht van 
('ag 
op 
zaterdag 
cc a- 


kjeenschappelijk 


voor waarin het 


van 
diplomatieke 


k dingen op 1 januariwerd 


en 
het 
uit- 
een 
van 
ambassadeurs, 


k 
maanden later. In 
het 


■j.-^Unique 
erkennen 
de 


iftigde Staten nadrukkelijk 
n£ 


f slechts één China is en 


juj-iiwan een deel van China 


'<ka.s^ington wil echter, zoals 
V in de tweede zin van het 
"^Unique 
vermeld staat, , 


ta , 
economische 
en 


fe onofficiële betrekkingen 


Khet 
volk 
van 
Taiwan 
, aven". 


_£ de 17 miljoer inwoners 


*Wa'wan 


* 


ltwam ■ 
*let nieuws 


t Washington als een schok. 
L fegering 
in Taipeh 
ver- 


lepte zaterdagavond nog het 
I Ssrecht en stelde de voor 
Ijjjjecember 
vastgestelde 


(j/^entsverkiezingen uit. 
l^ter 
van 
Buitenlandse 


Sjeng 
Tsjang-hoean 
ge zijn ontslag in. Taipeh 


k 
zondag 
rustig, 
nadat 
! 
zaterdag voor 


k^merikaanse 
ambassade 


IJ*--* hadden gegeven aan hun 
tjjMelling 
en 
ontzetting. 


Ve*c**raad 
en oproerpolitie 


"J^-den 
het ambassadege- 


L. af. De kranten op Taiwan 
en vol ingezonden stukken 


ji, 
verbitterde 
lezers. 
griften 
met 
"groot 


--kaans verraad "en "laffe 
|L*"_ stonden op muren in de 
«i^eid 
van 
Amerikaanse 


■ 
fi**^e 
gebouwen. 
In 
een 


verklaring 
van 
de 
tsi^g 
heette het dat het 


> JJ- van Amerika niet alleen 
lastige wijze de rechten en 
tj Sen van de bevolking van 
\ ***i schaadt, maar tevens 


effekt heeft op de 
"^enlijke vrije wereld" 
L 


EEDZAMEOPLOSSING 


H. Verenigde Staten zullen 
s^ !954 met Taiwan gesloten 
\ ,****B van militaire bijstand 


6t eind van volgend jaar 


'J*rf6n' In de komende vier 
st-den zullen, zoals Carter 
»**ankondigde, 
de nog op 


Viu n 
*?estat*ioneerde 


militairen worden 


toetrokken. Washington en 
8zijn hetechter nog niet 


i^ 
°ver 
de 
kwestie 
van 


Amerikaanse 


ijd en'everanties aan Taiwan. 
O8een ongebruikelijk open 
t^nferentie in Peking ken- 
ttl Se de Chinese partij voor- 
lig Kwa Kwo-feng zaterdag 


baande 
wapenleveranties 


*t 
als onverenigbaar 


e geest en detekst van het 
unique. De Amerikaanse 


minister 
van 
Buitenlandse 


Zaken Cyrus Vance verklaarde 
zondag echter dat Taiwan ook 
na het aflopen van het militair 
verdrag met Washington "kan 
rekenen op de levering van een 
beperkt aantal verdedigingswa- 
pens" 
door 
de 
Verenigde 


Staten. Vance 
wees 
de ver- 


wijten 
van 
de 
hand 
dat 


Washington Taiwan heeft laten 
vallen, en zei dat het welzijn 
van het volk van Taiwan ge- 
waarborgd is doordat Peking de 
Amerikaanse 
eis 
tot 
een 


vreedzame 
oplossing van 
de 


kwestie-Taiwan 
niet 
van 
de 


tafel 
heeft 
geveegd. Carters 


veiligheidsadviseur 
Zbigniew 


Brezezinski meende zondag in 
een tv-interview: "Wat wij doen 
is het beëindigen van een fictie, 
namelijk, dat de regering van 
Taiwan 
de regering van 
een 


miljard 
Chinezen 
zou zijn". 


Washington draagt, naar zijn 
mening, met het besluit bij tot 
een vergroting van de veiligheid 
in de wereld. Bij deze opvatting 
sloten zich ook Australië, de 
Filippijnen en Thailand 
met 


Peking 
onderhouden, 
met 


scepsis 
reageerden. 
Vietnam 


beperkte 
zich 
er 
tot 


zondagavond 
toe 
de 
toena- 


dering te begroeten, voorzover 
dezeaan vrede bijdraagt. 


De 
meeste 
Westeuropese 


landen 
hebben veelal 
gelijk- 


luidend 
op 
het 
nieuws 
uit 


Washington en Peking gerea- 
geerd. Het besluit van Amerika 
en China wordt begroet als een 
belangrijke stap op weg naar 
een 
normalisering 
van 
de 


internationale betrekkingen. De 
Britse minister van Buitenland- 
se zaken David Owen verbond 
er de hoop aan dat dewestelijke 
wereld nu in degelegenheid zal 
zijn "China te brengen tot een 
dialoog metde Sovjet-Unie" 


HISTORISCHKEERPUNT 


Voor 
geheel China leek het 


zaterdag een grote dag. Partij- 
voorzitter HwaKwo-feng sprak 
van een historischkeerpunt, de 
bekende "man in destraat" van 
"een heerlijke dag". De pers- 
conferentie die Hwa zaterdag 
gaf was de eerste van hem als 
partijvoorzitter. 
Zonder 
aar- 


zelen beantwoordde hij vragen 
met een zelfbewustzijn en op 
een 
toon 
die men "diploma- 


tieke" vastberadenheid 
zou 


kunnen 
noemen. 
Uit 


gesprekken 
met 
de 
gewone 


Chinees 
kon 
men overal 
de 


stemming 
vernemen 
dat 
de 


volksrepubliek nu pas echt een 
volwaardige staat is, nadat ze 
9P gelijk niveauis gekomenmet 
de 
Verenigde 
Staten. 
Voor 


politieke 
waarnemers 
is 
het 


duidelijk dat China nu definitief 
zijn rol 
kan gaan spelen als 


grote 
mogendheid, 
naast 


Amerika en Rusland. 


In 
juichstemming 
verkeert 


ook het diplomatieke corps in 
Peking, uitgezonderd de verte- 
genwoordigers van de Sovjet- 
unie en de andere Oostblok- 
landen. De diplomaten begeven 
zich al in 
geruchten dat de 


Amerikaanse 
minister 
van 


Energie, James Schlesinger, de 
eerste ambassadeur van de VS 
in Peking wordt. Wat realis- 
tischer 
echter, wordt ook de 


naam genoemd van het hoofd 
van 
de huidige Amerikaanse 


verbindingsmissie, 
Leonard 


Woodcock. 
Het 
geldt 
als 


vaststaand dat deAmerikaanse 
pers, die tot nu toe niet in de 
volksrepubliek 
was 
verte- 


genwoordigd, de Chinese hoofd- 
stad 
zal 
bestormen. 
De 


aanvragen 
van 
persbureaus, 


kranten, radio en televisiemaat- 
schappijen liggen al klaar. Om 
nog maar te zwijgen van de 
zakenlieden 
uit 
de 
nieuwe 


wereld. 
"Morgen 
gaan 
we 


antiquiteiten kopen" zeggen de 
buitenlanders inPeking. "Want 
als de Amerikanen er zijn is 
alles voorbij". 


VN nemen het op 
voor Polisario 


NEW YORK - De algemene 


vergadering van de Verenigde 
Naties heeft met 90 stemmen 
tegen 10 (waaronder Marokko 
en 
Mauretanie), 
bij 
39 


onthoudingen 
een 
ontwerp- 


resolutie goedgekeurd, 
waarin 


het onvervreembare recht van 
de bevolking van de westelijke 
Sahara op zelfbeschikking en 
onafhankelijkheid, alsmede de 
verantwoordelijkheid 
van 
de 


V.N. 
in deze zaak bevestigd 


wordt. De resolutie juicht het 
besluit toe van het Polisario (de 
beweging die strijdt voor de 
onafhankelijkheid 
van 
de 


westelijke Sahara), een wapen- 
stilstandafte kondigen. 


Verder is nog een ontwerp- 


resolutie goedgekeurd, waarin 
vertrouwen 
wordt 


uitgesproken, dat decommissie 
ad hoc van de organisatie voor 
Afrikaanse eenheid het vraag- 
stuk grondigbestudeert met het 
oog op de bijeenroeping van een 
buitengewone 
topconferentie 


van de OAE. De algemene ver- 
gadering doet een beroep op alle 
betrokken 
staten, 
zich 
te 


onthoudenvan elke actie, diede 
pogingen van de OAE zou kun- 
nen dwarsbomen. 


NVV en NKV opweg 
naarvolledigefusie 


Samenwerking 


na driejaar goed 


verlopen 


UTRECHT — De ruim een 


miljoen ledentellendeFederatie 
Nederlandse 
vakbeweging — 
waarin NVV en NKV sinds drie 
jaar samenwerken — zet vol- 
gende week een eerste stap op 
weg naar een volledigefusie. 


Hoofdschotel 
op het eerste 


grote driedaagse FNV-congres 
in de Rai in Amsterdam volgen- 
de week vormt een ontwerp- 
resolutie van het FNV-bestuur 
waarin wordt gemikt op een to- 
talefusie in 1981. In deresolutie 
staat dat onderzocht moet wor- 
den of het mogelijk is op het 
eerstvolgende, statutaire FNV- 
congres in 1981 over de omvor- 
ming van een federatie tot een 
fusie definitief en formeel de 
knoop doorte hakken. 


NVV en NKV werken sinds 1 
januari 1976 nauw samen in de 
FNV, een federatief samenwer- 
kingsverband dat na zes jaar 
geharrewar moeizaam tot stand, 
kwam. Met name binnen het 
van huis uit katholieke NKV 
was er aanvankelijk nogal wat 
huiver ten aanzien van 
een 
I*?",* met het veel grotere 
NW. Twee NKV-bonden - de 
„witteboordjes"-bonden 
unie, 
BLHP en BVA - „drosten" 
dan ook voor het FNV-schip 
van 
stapel liep en gingen op 


eigenkracht verder. 
In de dagelijkse vakbonds- 
praktijk loopt de samenwerking 
in deFNV goed. Over zaken als 
arbeidsvoorwaardenbeleid, 
om- 
buigingsoperaties e.d. spreken 
NW en NKV uit één FNV- 
mond en is ervan een verschil in 
opvatting tussen NVV en NKV 
mets 
te merken. Ook 
NKV- 
voorzitter 
(annex 
FNV-vice- 
yoorzitter), Wim Spit, zei vorig 
jaar dat de federatieve samen- 
werking 
een 
succes 
is. 
Hij 
opperde toen al demogelijkheid 
van 
een 
volledige fusie. 
Die 
fusie kan echter pas van de 
grond komen als het federatie- 
proces tussen 
de aangesloten 
bonden van NVV en NKV is 
voltooid, zei Spit vorig jaar. In- 
middels 
is 
die 
federatieve 
samenwerking op bondsniveau 
rond. 
De bouwbonden, 
FNV, 
zijn zelfs 
al daarwerkelijk op 
stap naar een fusie en ook an- 
dere bonden staat een fusie op 
termijn voor ogen. 


Cocaïnesmokkelaars 
aangehouden 


SAO PAULO, BRAZILIË- 
In Brazdie zijn twaalf personen 
aangehouden op beschuldiging 
van 
van cocaine. 
Het zijn Brazilianen, Bolivianen 
en 
Portugezen. 
Er 
is 
17kg 
cocaine in beslag 
genomen. 
Volgens een van de verdachten 
was 10kg daarvanbestemd voor 
de sekte People's Temple in 
Guyana, 
waarvan 
de 
leden 
onlangs 
massaal 
zelfmoord 
pleegden. Naar het zeggen van 
de Braziliaanse politie maken de 
gearresteerden deel uit van een 
internatio,nale 
bende, 
die 
cocaine 
van 
Bolivia' 
naar 
Brazilië smokkelde en vandaar 
per 
vliegtuig en 
schip 
naar 
Noord- 
en Zuid-Amerika 
en 
Europa. 


Onmetelijke reserves achter de hand 


Chinawil zijn ontwikkeling 


doenfinancieren doorolie 


TOKIO - In de bodem van 


China zit derijkste oliebron ter 
wereld en de nieuwe leiders in 
Peking willen zo met de olie 
marchanderen 
dat ze 
er hun 


moderne 
samenleving 
van 


kunnen verwezenlijken. Met de 
opbrengst van 
de olie willen 


premier Hwa Kwo-Feng en vice- 
premier Teng Hsiao-Ping een 
uitermate ambitieus program- 
ma van industriële modernise- 
ring 
bekostigen. 
Die 
nieuwe 
olierijkdom zou wel eens een 
overweging van president Car- 
ter kunnen zijn geweest bij zijn 
besluit Amerika's betrekkingen 
met Peking 
te normaliseren. 
Tenslotte dreigt Iran als olie- 
leverancier voor de Verenigde 
Staten verloren te gaan. Teng 
heeft gezegd dat het plan is de 
economie van China op het ni- 
veau van het westen en Japan te 
brengen tegen het jaar 2000. 
De Amerikaanse minister van 
Energie, 
James 
Schlesinger, 


schatte de Chinese oliereserve 
na een bezoek aan de volksrepu- 
bliek in oktober op ongeveer 100 
miljard barrel, ruwweg 30 keer 
zoveel als de huidige Ameri- 
kaanse jaarproduktie. 


De Amerikanen schatten dat 
de Chinezen het de laatste zes- 
tien 
jaar 
zonder 
hulp 
van 
buitenaf hebben weten te bren- 
gen tot een produktie van onge- 
veer 750 miljoenbarrel per dag. 
Maar ongeveer dehelft van de 


Chinese olievoorraad ligt voor 
dekust en het monopolie op de 
technologie van het olieboren in 
diep 
water, 
berust 
vrijwel 


exclusief bij 
de Amerikaanse 
oliemaatschappijen. 


Minister 
Schlesinger 
dacht 
dat de behoefte van China aan 
exploitatie van haarolie deVer- 
enigde Staten een belangrijke 


rol zou kunnen doen toevallen, 
juist op een ogenblik waarop de 
Amerikaanse petroleumreserve 
aan hetafnemen is. 


De Chinezen zijn zich in 1962 


serieus 
met 
olie-ontginning 


gaanbezighouden, omdatze wel 
moesten. De betrekkingen met 
de Sovjet-Unie, China's grote 
olieleverancier in de jaren vijf- 
tig, waren aan het verslechteren 
gegaan. 


De 
Amerikaanse 
regering 


schat dat de Chinese produktie 
toen niet meer dan 38 miljoen 
barrel per jaar bedroeg. Wat 
China nu wint, is bijna allemaal 
afkomstig uit velden op het 
vasteland. Het eerste groteveld 
datin de jarenzestig geleidelijk 
tenvolle geeploiteerd werd, lag 
in Tatsjing in het noordoosten 
van China, niet vér van deRus- 
sische grens. 


Tatsjing nam in hetbegin van 


de jaren zeventig ongeveer de 
helft 
van 
de Chinese 
olie- 
produktie voor zijn rekening, 
maar 
de regering in Peking 


vond dat het zich allemaal te- 
veel afspeelde in de buurt van 
het enorme leger in Sovjet-Sibe- 
rie. 


Elders begon de exploratie en 


er werdenbronnen gevondenop 
de oevers van deGolfvan Pohai 
aan de mondingvan de GeleRi- 
vier. 


Met hulp van Japan zijn de 


Chinezen nu begonnen aan het 
poken in het ondiepe water van 
de Pohai, vol vertrouwen datzij 
het rijkste veld zullen vinden 
dat zij tot nu toe gevonden heb- 
ben. 


De Amerikaanse regering en 


oliedeskundigen inAmerika zijn 
van 
mening dat de Japanse 


kennis voldoende is voor het 
boren in ondiep water, maar dat 


China zich wel tot hen zal moe- 
ten wendenvoor deexploratie in 
dieperwateren. 


Wat China nu voor ogen staat, 


is verhoging van de olieproduk- 
tie tot tussen de 1,5 en 2,25 mil- 
jardbarrel tegen het jaar 1985. 
Schlessinger heeft gezegd dat 
het geen onmogelijk doel is, 
maar dat men geen garantie 
heeft dat men het haalt. 


KLM zoekt naam 


aannemervan 


steekpenningen 


SCHIPHOL - 
De directie 


van deKLM gaat opnieuw alles 
in het werk stellenom de naam 
van 
de functionaris 
vast 
te 
stellen die geldzou hebben aan- 
genomen van de Amerikaanse 
vliegtuigfabriek 
McDonnell 
Douglas. De KLM-directie zegt 
dit in een commentaar op de 
publicatie van 
een lijst met 
landen, 
waarin 
McDonnell 
Douglas steekpenningen heeft 
uitgedeeld. In het commentaar 
merkt de KLM-directie op, dat 
zij al eerder heeft geprobeerd 
via alle beschikbare kanalen, 
waaronder 
de 
Nederlandse 


overheid, klaarheidin dezaak te 
krijgen. De thans vrijgegeven 
informatie 
is voor de KLM- 
directie een dringendereden om 
de naam van de functionaris 
vast te stellen, aangezien het 
hier om volstrekt ontoelaatbare 
handelingen 
gaat, 
aldus het 


commentaar van deKLM. 


Freudiaanse 


Teddybeer 


FAYETTEVIL- 


LE/NOORD CAROLINA 
r— 
De moederschoot 
ver- 


laten is, zegt men, voor alle 
baby's een traumatische er- 
varing. 


Een speelgoedbeer met in 


de buik een cassette, die de 
geluiden laat horen, die het 
ongeboren kind hoort in de 
moederschoot, komt hen te 
hulp. 


Het nieuwe speelgoed jj> 
de vrucht van samenwer- 
king tussen dr Williapï El- 
ler van de afdeling verlos- 
kunde 
en vrouwenziekten 


van het Holy-Crosszieken- 
huis in Fort Lauderdale in 
Florida en een 
speelgoed- 


fabrikant in Noord Caro- 
lina, Emmet White. 


De moederschootgeluiden 
uit 
de 
Teddybeerbuik 


bevorderen, 
volgens Eller 


en White, het inslapen van 
debaby. 


Het 
Freudiaanse 
stuk 


speelgoed kost in de Ver- 
enigde Staten 35 dollar. 


Ambassade VS op 


Taiwan weer open 


TAIPEI - De Amerikaanse 


ambassade en het Amerikaanse 
consulaat op Taiwan zijn dins- 
dag weer 
gebpend. Ze waren 


vierentwintig 
uur 
gesloten 


geweest 
na anti-Amerikaanse 


demonstraties, die volgden op 
het besluitvan president Carter 
diplomatieke betrekkingen aan 
te gaan met de volksrepubliek 
China. 
Ook 
de Amerikaanse 


scholen 
op 
Taiwan, 
die 


maandag 
uit 
voorzorgs- 


maatregelen dicht bleven, zijn 
dinsdag weer opengegaan. Een 
woordvoerder van de ambassa- 
*de verklaarde dat de situatie nu 
weer normaal 
is. Op Taiwan, 


wonen 
ongeveer 
5.000 


Amerikanen. 
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j|w Zaterdag, 23 december 1978 
Tweede kerstdag, 26 december 1978 Ê 
m 
KERSTDINER 
ASIENTO LATIN BUFFETbSb\W\ 


W 
Saumonfumé ala Muscovite 
Keuze uit: X-mas Roast Young Turkey 
È 


jf 
Dindonneau Ecossaise 
with Rust & Burgh dressing 
PSfff*. U^A 


WÊ 
-it 
Sated Salmon native style with Curacao dressing! 


II De prijs (inclusief 1 glaswijn) bedraagtf. 35,- 
French bread 
BsS! HP 


±: 1Yli '■ 


uur * 
De Pr'Js bedraagt f. 20, ~ per couvert 
«KS 
a Achtergrond Muziek: John Mon>eca 
Kleding: Sportief 
Tijd* 18 00 uur 
I 


È ï 


Attem,e: ïstdaaSegeS%£"££ °P""* 


°6 kinder6n kunnen hun k— -aken uit deI »Mi 11 
m 
kerstdag de gehele dag ges.oten. 
vo|gende schotels, die apart, zullen worden K 
9 
Op tweede kerstdag kan men tussen 
opgesteld: 
Ktt! 


--■ 
» 
1200 en 13.00 uur de lunch gebruiken 
Roast chicken with apple sauce 
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Five-yearplan con templatesparticipationist society 


Jamaica forecasts annual 


economic growth of 4 pet 


KINGSTONE - Jamaica's 


1978-82 five year plan contem- 
plated 
an 
annual 
economic 


growth of four percent, announ- 
ced Finance MinisterEric Bell. 


Bell presented the document 


to the Chamber ofDeputies last 
week, outlining the essence of 
the economic program. 


He said that the main goals of 


the five year plan consist of the 
consolidation of a mixed econo- 
my, 
an increase in the basic 


productive capaeav, creation of 
a just, equitative"*Sjd participa- 
tionist society. 


Also planned 
is & balanced 


physical 
and 
environmental 


development for satisfying the 
essential needs of the people, a 
reduction 
in 
unemployment, 


promotion 
of 
cooperatives, 


community business organiza- 
tions, 
strenghthening of state 


ownership and control and im- 
provement of the material base. 


The government will contri- 


bute to the accomplishment of 
the objectives set forth through 
a 
program 
of public invest- 


ments and financing of boththe 
state andprivate sectors. 


An estimated two billion 536 


million dollars is contemplated 
for this purpose and will cover 
from the present to 1980. 


There will be mobilization of 


available resources of the state 
companies and financial institu- 
tions. The bulk of the spending 
in this area will be usedfor farm 
projects, works of the economic, 
infrastructure, public utilities, 
transport, 
communication, 


electricity, water and housing. 


The government contribution 


takes into account at the same 
time the provision of a scheme 
of incentives and opportunities 
in order to revive private sector 
activity. 


The five-year plan also inclu 


aes social weltare schemes such 
as the improvement of elemen- 
tary and secondary education 
through a 
system of student 


evaluation. 


Elementary 
school 
capacity 


will increase by 
12 thousand, 


while the' growth in secondary 
school capacity will be about 43 
thousand. 


The courses for pre-vocational 


and vocational training will in- 
crease from the present level of 
three thousand 100 places to six 
thousand 500 new places while 
two thousand young 
farmers 


(middle-level 
technicians 
in 


agriculture) will be graduated 
every year during the five year 
period. 


The development of humanre- 


sources will also cover health, 
nutrition, women, childcare and 
social 
welfare and rehabilita- 


tion. Special attention will be 
devoted to the development of 
productive employment above 
all for the youth 
who now 


amount to over one fourth the 
population 
(over 
two million 


people) and by 1985 will make 
up one third of the population 
that 
is 
over 
840 thousand 


people. 


Management and control of 


natural resources will include 
the rational use of the land for 
agriculture and other objecti- 
ves, an agrarian reform, con- 
servationof the soil and mining. 


Jamaica will proceed with land 


and offshore oil prospecting in 
an effort 
to alleviate foreign 


dependency in the sector. The 
country now spends over 200 
million dollars a year for oil 
while the predicted figure for 
1982 is 350 million dollars. 
Although the annual economic 


growth rate was set at a modest 
four percent for the five year pe- 
riod, this index could be topped. 


The goals 
set forth 
specity 


that agriculture should grow 
between seven and eight per- 
cent, mining between five and 
six. manufacturing five percent, 
construction between four and 
five and tourism 15 percent an- 
nually. 


Dominicans warned 


against opposed force 


ROSSEAU/DOMINICA - 
As 
Premier Patrick John of 


Dominica spoke this week about 
the need for economie indepen- 
dence, one commonwealth lea- 
der, who visited the island for 
its recently held independence 
celebrations, fired both sides of 
Great Britain for „the glowing 
evidence of under development 
on the island after two hundred 
years of colonialrule". 


Grenada's 
deputy 
Premier, 


Mr CB.Woolridge, told a news 
conference 
in 
Hamilton: 
~I 


never thought I would see such 
a state of poverty in the western 
hemisphere. I think it shows the 
sad state ofBritish rule". 


Noting that the standard of li- 


ving in Dominica is low, Mr 
Woolridge quoted a diplomat as 
saying that Dominica was the 
most backward island ih the 
Caribbean. 


Mr Woolridge told the Hamil- 


ton news conference: „When I 
see the conditions of the coun- 
try, it is hard to see how any- 
thing 
could 
be 
worse". 
He 


said the backwardness ofDomi- 
nica contrasted shraplywith the 
high standard of living France 
has provided for inhabitants of 
Guadeloupe and Martinique. 


Jamaica purchases 


high-proteinfood 


KINGSTON - 
Jamaica 
nutrition holdings (JNH) is to 
purchase a maximum of two 
hundred 
and 
fifty 
thousand 


tons of high-protein feed from 
Canada over the next few years. 
An agreement to this effect was 
signed by the J.N.H. and the 
Canadian 
Feed 
Board, 


according to sources. 


The world in a nutshell 


NEW 
DELHI 
- 
Two 


hijackers, 
armed 
only 
with 


toypistols and a cricket ball, 
surrendered 
today 
after 


releasing all the passengers and 
crew aboard the air liner they 
had commandeered. The Press 
Trust of India (PTI) reported 
the hijackers had been taken 
into custody after they flew to 
the Uttar 
Pradesh capital of 


Lucknow in the private plane of 
the state's Chief Minister, The 
hijackers, 
apparently seeking 


the release from jail from the 
former Premier Indira Gandhi, 


an Indian Airlines Boeing-737 
yesterday on a flight between 
Calcutta andDelhi. 


BRUSSELS; - 
Following a 


fresh 
surge of tension in the 


Midole East, the United States 
has announced a new bid to 
revive the stalled peace talks 
between Egypt and Israel. The 
State 
Department 
said 


yesterday 
Secretary of State 
Cyrus Vance would meet in 
Brussels at the weekend with 
Egyptian 
Prime 
Minister 


Mustapha 
Kalil 
and 
Israeli 


Foreign Minister Moshe Dayan. 
News 
of 
the 
unexpected 


meeting came after Israeli air 
attacks on 
targets 
in South 


Lebanon. Israel said its planes 
hit 
suspected 
Arab 
guerrilla 


bases, 
but 
Palestinian 


commandos 
said 
the 
attacks 


were on refuge camps andkilled 
twopeople. 


LONDON - Jordan's King 
Hussein has suggested a new 
Middle Ea3t peace bid in which 
Arabs 
and Israel would talk 


with US. Soviet and European 
negotiators. The 
King 
was 


speaking on British television. 
Later he had talks over dinner 
with British 
Prime 
Minister 


James Callaghan during a tour 
of some 
European 
countries. 


The King said he was distressed 
that 
Egypt 
might 
sign 
a 


seperate 
peace 
treary 
with 


Israel. 


GENEVA- US. Secretary of 
State Cyrus Vance today starts 
two days of talks with Soviet 
Foreign 
Minister 
Andrei 


Gromyko here aimed at settling 


remaining 
issues 
on * 
strategie arms limitationt 
(SALT). 
Mr Gromyko 
said on & 


yesterday the soviet Union 
prepared 
to 
bring 
the 


closer for signature of th< 
agreement 
which 
the 


countries 
have 
been 
nfi 


ting for six years, buth h<*' 
it would be over-optimise 
hope the two sides could 
the 
pact 
cubbing "' 
respective 
nuclear 
ars' 


today or tomorrow. Mr V* 
speaking on his departure 
the United States, pro mis* 
would make every effort f 
an agreement. 


WASHINGTON - 
Pres> 


Carter's senior security adv' 
Zbignieuw Brzezinski, sa)'s 
US. 
desicion 
to 
nori"1 


relations with China is the' 
significant 
development 


recent history. ~A strong 
secure China can contribu* 
international 
stability, 


said. Meanwhile a conserr 
campaign 
against 
PresM 


Carters decision to recQs 
Peking and terminate the 
defence 
treaty 
with 
T»>j 


seems to be losing some o* 
steam. 


CLEVELAND/OHIO 
city 
of 
Cleveland 
plu-j 


deeper into financial chaos*! 
a 
state 
pension 
organise 


moved to seize city revenu*] 
make an overdue paymeJ*j 
2.7 million dollars. The _ 
police and firemen's 
disabl 


pension fund said the city] 
failed 
to make 
a half-y-l 


payment, due last October 
tocover city employees. 


BRUSSELS - Ministers H 
the common market 
and] 


developing countries today! 
to break a deadlock in neg"] 
tions on a new trade and] 
pact 
toreplace 
the 
I*4 


convention. They hope toA 
a draft 
agreement by 
"■*] 


before the fifht United NatJ 
conference 
on 
trade 


development 
(UNCTAD) j 


Manila 
in 
May. 
Tod** 


meeting 
with 
the 
'Aft*? 


Caribbean and Pacific na'v 
should define guideless to SP 
up 
negotiations 
when ' 
resume early next year. 


BRUSSELS - Greece and 
common market have refl**' 
agreement 
on 
the 
term5 


Greek 
accession to the "j 


nation 
European comm^ 


after more than two yeaï-j 
negotiations. After an all-fl* 
negotiating 
session, 
the j 


sides 
announced 
that 
& 


settled outstanding differe***1 
on the lengt of Greece's tr*** 
tion to full EEC membership* 


Barbados threatened 


by mercenary invasion 


GEORGETOWN - 
Barba- 


dian 
Prime 
Minister, 
Tom 


Adams, has requested aid from 
the United States, Great Bri- 
tain, France and other countries 
for 
combating 
an announced 


invasion by 350 European mer- 
cenaries of that smal Caribbean 
island. 


Reportedly the Barbadian lea- 


der spoke to the nation to carify 
rumors and reports on a purpor- 
ted mercenary force comprised 
of Britishers 
and Frenchmen 


that is supposedly preparing to 
invade the island unless the 
government pays large sums of 
money. 


Although Adams did not spe- 


cify the date ofthe invasion, he 
said the country is preparing to 
fight it and relies upon the aid 
of friendly countries The Uni- 
ted States has a military base 
on the island which it was plan- 
ning to dismantle shortly. 


It was reported that Barba- 


dian adventurer Sydney Bur- 
nett-Alleyne jailed last year in 
Martinique 
for 
transporting 


armaments in a vessel opposite 
Barbados, is the chief of the 
mercenary force, which is also 
led by two other mercenaries, 
John Banks, a Britisher invol- 
ved with the invasion of An- 
gola, and Robert Dennard of 
France. 


Caribbean, US 
and British 


security sources have investi- 
gated charges to that effect in 
recent weeks but they came to 
lightthree days ago in a London 
publication. 


According to the reports the 


financial backers ofthe invasion 
of the tourist island of less than 
350.000 inhabitants have mil- 
lions of pounds sterling for the 
operation. 


Prime Minister Adams saidhe 


found out about the plans on 
November 
30. 
He described 


mercenary Banks as "oneof the 
most dangerous men for the 
recently independent countries 
of 
Africa" 
and 
linked 
him 


directly with the plot 
aginst 


Barbados. 


He 
also 
contemplated 
the 


possibility that the real motiva- 
tion of the plans is to undermine 
the country's economy which is 
benefiting from the best tourist 
season in itshistory. 


It is possible said Adams, that 


the real aim of all this is black- 
mail and extorsion. 


After describing the mercena- 


ries as "20th century pirates" 
Adams 
recalled 
that 
Banks 


recently forced a small country 
to pay him "protection" under 
threats of a coup d etat. 


However 
he 
ruled 
out 
all 


possibilities of success for the 
opposition, because, he indica- 
ted, a certain degree of internal 
support wouldbe needed. 


The 
Adams 
government, 


which has completed two years 
in power and two weeks ago 
celebrated another anniversary 
of 
the island's 
independence 


from Great Britain, stated that 
the government and people of 
Barbados will not allow them- 
selvesto be intimidated. 


Adams who did not identify 


the other countries from which 
aid was 
requested, 
although 


they probably belong to the 
Caricom 
(Caribbean 
Commu- 


nity) called on the people to 
maintain close links with the 
country's security forces. 
Dominica: 


backward and 


under-developed 


ROSSEAU/DOMINICA - 
Premier Patrick John of Domi- 
nica has warned his countryfolk 
against force which will oppose 
economic independence in the 
same manner political indepen- 
dence was opposed in the is- 
land. 


The 
political 
head 
of 
the 


world's 
newest 
independent 


country madethe callfor econo- 
mic liberation while speaking at 
the formal opening of a housing 
scheme funded by the Carib- 
bean 
Development 
Bank 


(CDE). 


Premier John said: „We can 


only achieve economic indepen- 
denceby bringing our hands to- 
gether 
and working towards 


development, not for the benefit 
of a select few, but for the bene- 
fit of all the people of the is- 
land". 


Temple leader's son Stephan 
charged with multiple murder 


GEORGETOWN/GUYANA 


.— Stephan Jones, teenaged son 
of the late People's Temple lea- 
der, Jim Jones, has been char- 
ged on four counts of murder 
and one of attempted murder, 
after admitting the crimes in a 
magistrate's court here. 


Jones, 19, stood calmly beside 


Temple 
colleague, 
Charles 


Beikman, 
as magistrate, Des- 


mond Christian, read out the 
jointcharges against them. 


They are accused of killing 


Temple 
spokeswoman, 
Mrs 


Sharon Amos, 
and her three 


children, Liane 21, Christa 11, 
and Martin 9, and of attemp- 
ting to murder Stephanie Jones 
12. 
Beikman had been charged 


alone with the murders, but 
while testifying at a/preliminary 
hearing into the charges Jones 
suddenly told the court he was 
responsible 
and that he had 


been trying to put the blame 
onto Beikman. 


Mr Christian called the state- 


ment absurd, but police never- 
theless detained Jones and held 


him 
at 
police 
headquarters 


overnight 
before 
preferring 


charges. 


Jones told reporters as he left 


the court that he had said he 
had done thekillings because he 
was 
angry at 
the 
questions 


being put to him by prosecuting 
counsel. 


As a result of the decision to 


charge Jones, the hearing into 
the charges against Beikman 
has been halted. A date for a 
new hearing is expected to be 
set on January 10 when the af- 
fair will next be mentioned in 
court. 


Mrs Amos and her children 


were found with their throats 
cut on November 
18 at the 


Temple's 
Georgetown 
head- 


quarters. 
On 
the 
same 
day 


American 
Congressman, 
Leo 


Ryan, was shot dead near the 
sect's Jonestowncommune and 
over 
900 
temple 
members 


committed suicide. 


Six 
witnesses 
had 
already 


testified in the inquiry against 
Beikman. Leading defence law- 
yer, Rex 
McKay, objected to 


the proceedings being -halted* 


Mr McKay claimed in <$. 


that the charges 
were 
to*B, 


brought against Jones bec^f 
of "cross ignorance andbias 
a remark which caused stf' 
objection and led to the nW 
trate asking McKay to to? 
rate his language. 


Mr McKay alleged that Jo' 


was being prosecuted sitf' 
because of the fact that his * 
dence helped to cause a po^ 
tially 
damaging 
state!**1' 


made by Beikman to be n>' 
not admissible. 


He claimed that it must ** 


pear that what Jones said * 
"obviousely sarcasm" in \ 
ponse to the questions b«f 
put to him then by mr 
thers, 
the 
prosecutor, 
si**' 


Jones had already given st*' 
ments in which he said he * 
not involvedin the murders- 


"This decision must bbvioi*-* 


ly be prompted by malice. 1 1 
this without fear of contra***! 
tion, and full cognisant of * 
fact that it might offend ff, 
sons in high quarters", hes& 


Beetle Bailey 
By Mort Walker 
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Our best wishes for 
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